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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2477 

18 Νοεμβρίου 2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμι. 2263.1-7/36083/2015 

Οδηγίες 2015 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
για την έγκριση συστημάτων καθαρισμού καυσαε¬ 
ρίων των πλοίων για ισοδύναμη συμμόρφωση των 
πλοίων με τις διατάξεις του κανονισμού 14 (Εκπο¬ 
μπές 50 χ ) του Αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της 
ΔΣ ΜΑΒΡΟΕ. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) της παραγράφου 3 του άρθρου δεύτερου του 
Ν. 3104/2003 (Α' 28) με το οποίο αντικαταστάθηκε το 
άρθρο τρίτο του Ν. 1269/1982 (Α' 89), «για την κύρωση 
της Διεθνούς Σύμβασης “περί προλήψεως της ρυπάνσε- 
ως της θαλάσσης από πλοία”, του 1973 και του Πρωτο¬ 
κόλλου του 1978 που αναφέρεται σ’ αυτή τη Σύμβαση» 
(ΜΑΒΡΟΕ 73/78), 

β) του Π.δ. 14/2011 «Αποδοχή τροποποιήσεων στο 
Παράρτημα VI του Πρωτοκόλλου του 1997 το οποίο 
τροποποιεί την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της 
Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το 
Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (Αναθε¬ 
ωρημένο Παράρτημα VI της Δ.Σ ΜΑΒΡΟΕ 73/78)» (Α' 29) 
με το οποίο κυρώθηκε η απόφαση ΜΕΡΘ.176(58) της Επι¬ 
τροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος (ΜΕΡΘ) 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), 
γ) του Ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α' 35), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
δ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98), 
ε) του Άρθρου 24 παρ.4.(β) του π.δ.103/2014 «Οργανι¬ 
σμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α'170), 
στ) των άρθρων 4γ, 4δ και 4ε της κοινής υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 96/2014 (Β' 2136) «Εναρμόνιση της 


Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2012/33/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
21ης Νοεμβρίου 2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την περιεκτικό¬ 
τητα των καυσίμων πλοίων σε θείο», 

ζ) του Άρθρου 2 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.»(Α'114), 

η) του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α' 116). 

2. Την απόφαση ΜΕΡΘ.259(68) της 15ης Μαΐου 2015 
της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος 
(ΜΕΡΟ) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
που αφορά σε οδηγίες του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ¬ 
γανισμού (ΙΜΟ) προς τις αρχές κρατών μελών του για 
την έγκριση συστημάτων καθαρισμού καυσαερίων των 
πλοίων, για την ισοδύναμη συμμόρφωση πλοίων με τις 
διατάξεις του Κανονισμού 14 του Αναθεωρημένου Πα¬ 
ραρτήματος VI της Δ.Σ.ΜΑΒΡΟΕ, σύμφωνα με τις δι¬ 
ατάξεις του κανονισμού 4 του παραρτήματος αυτού. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Αρθρο πρώτο 

1. Γίνονται αποδεκτές οι οδηγίες 2015 του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού για την έγκριση συστημάτων 
καθαρισμού καυσαερίων των πλοίων όπως αυτές πε- 
ριέχονται στην Απόφαση ΜΕΡΘ.259(68) της 15ης Μαΐου 
2015 που υιοθετήθηκε στην 68η Σύνοδο της Επιτροπής 
Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ. 

2. Το κείμενο της απόφασης της παραγράφου 1 σε 
πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και μεταφρασμένο 
στην ελληνική γλώσσα, παρατίθεται κατωτέρω. 

3. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του αγγλικού και 
του ελληνικού κειμένου της ως άνω απόφασης, υπερι¬ 
σχύει το αγγλικό. 
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ΚΕδΟΙΙΙΤΙΟΝ ΜΕΡΟ.259(68) 
(βάορΐεά οη 15 Μθγ 2015) 

2015 ΟυίΟΕϋΝΕδ ΡΟΚ ΕΧΗΑΙΙδΤ 6Α5 01ΕΑΝΙΝ6 δΥδΤΕΜδ 


ΤΗΕ ΜΑΚΙΝΕ ΕΝνίΚΟΝΜΕΝΤ ΡΚΟΤΕΟΊΟΝ ΟΟΜΜΙΤΤΕΕ, 

ΚΕ0ΑΕΕΙΝ0 Αι-ίίεΙε 38(3) οί ΐίιε Οοηνεηίίοη οη ΐίιε ΙηΐετηθΐιοηθΙ Μ3πίίιτιε θΓ§3ηίζ3ίίοη εοηεετηίηβ ίΗθ 
ίυηεΐίοηδ οί ΐίιε Μ3πηε Εηνίι-οηιηεηί Ρΐοίεείίοη (Ιοιηιηίΐΐεε (ΐίιε ΟοιηηΊίίίεε) εοπίειτεεΙ υροη ίΐ ίιγ 
ιηΐετηθΐιοηθΙ εοηνεηίίοηδ ίοε ΐίιε ρεενεπίιοη 3ηε) εοηίι-οΙ οί ιτΐ3πηε ροΙΙυίίοη ίΐΌηΊ δίιίρδ, 

ΚΕ0ΑΕΕΙΝ0 ΑΕ50 ΐίΐ3ΐ, 3ΐ ίί5 ίίίΐγ-εί§ίιίίι 5ε55ίοη, ΐίιε Οοιηιηίίίεε θεΙορΐεεΙ, 6γ ΐεδοΐυίίοη ΜΕΡ(Ι.176(58), 3 
τενίίεεΙ ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI ννίιίείι 5ί§ηίίίε3ηΐΙγ 5ίΐεη§ίίιεη5 ΐίιε ειηίδδίοη Ιίιηίίδ ίοε δυΐρίιυτ οχίεΙεί (δΟΧ), 

ΚΕΟΑΕΕΙΝΟ ΡΕΙΚΤΗΕΚ ΐίΐ3ΐ, 3ΐ ίΐ5 ίίίΐγ-ηίηΐίι 5ε55ίοη, ΐίιε (Ιοιηιηίΐΐεε 3εΙορΐεεΙ, ίιγ ΐεδοΐυίίοη ΜΕΡ0184(59), 
ΐίιε 2009 6υίάεΙίηε5 / ογ εχΐιαυίΐ ςα5 εΙεαηίης 5γ5ΐειτΐ5 (ίιεΐείη3ίΐεΐ ΓείειτεεΙ ΐο 35 "2009 Ε005 
ΟυίεΙεΙίηεδ"), 

ΝΟΤΙΝΟ ΐίΐ3ΐ ΐίιε εενίδεεΙ ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI εηΐεεεεΙ ίηΐο ίοιτε οη 1 ίυΐγ 2010, 

ΝΟΤΙΝΟ ΑίδΟ ΐίΐ3ΐ Γε§υΐ3ΐίοη 4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI 3ΙΙο\λ/ 5 ΐίιε είδε οί 3η 3ΐΐειτΐ3ίίνε εοιηρΙί3ηεε ιηεΐίιοεΙ 
3ΐ Ιε35ΐ 35 είίεεΐίνε ίη ΐεπτίδ οί ειηίδδίοη εεείυεΐίοηδ 35 ΐίΐ3ΐ ΐεςυίΐεεΙ ίιγ ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI, ίηεΐυείίηβ 3ηγ 
οί ΐίιε 5ΐ3ηεΐ3ΐεΐ5 5εΐ ίοεΐίι ίη ΐε§υΐ3ίίοη 14, ί3ΐ<ίη§ ίηΐο 3εεουηΐ §υίεΙεΙίηε5 εΙενεΙορεεΙ ίιγ ΐίιε θΓ§3ηίζ3ίίοη, 

ΚΕΟΟΟΝΙΖΙΝΟ ΐίιε ηεεεΙ ΐο υρείεΐε ΐίιε 2009 ΕΟ05 ΟυίεΙεΙίηεδ 3εεοτεΙίη§Ιγ, 

ΗΑνίΝΟ ΟΟΝδΙϋΕΚΕϋ, 3ΐ ίΐ5 5ίχΐγ-εί§ίιΐίι 5ε55ίοη, εΙΐ3Ϊί 3ΐηεηεΙηιεηΐ5 ΐο ΐίιε 2009 ΕΟ05 ΟυίεΙεΙίηεδ, 
ρΐερ3ΐεε1 ίιγ ΐίιε δυβ-Οοιηιηίΐίεε οη ΡοΙΙυίίοη Ρΐενεηΐίοη 3ηεΙ Κεδροηδε, 3ΐ ίΐ5 δεεοηεΙ 5ε55ίοη, 

1 ΑϋΟΡΤδ ΐίιε 2015 ΟυίόεΙίηεί /ογ εχΙιαυίΐ ςα5 εΙεαηίης 5γ5ΐεηη5, 35 5εΐ ουΐ ίη ΐίιε 3ηηεχ ΐο ΐίιε 
ρεεδεηΐ ΐεδοΐυίίοη; 

2 ΙΝνίΤΕδ ΑεΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη5 ίο ΐ3ΐ<ε ΐίιεδε ΟυίεΙεΙίηεδ ίηΐο 3εεουηΐ ννίιεη 3ΐΙοννίη§ ΐίιε υδε οί 3η 
εχίΐ3ϋ5ΐ §35 εΙε3ηίη§ δγδΐειη ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίΐίι Γε§υΐ3ΐίοη 4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI; 

3 ΚΕΟΙΙΕ5Τ5 ΡθΓΐίεδ ίο ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI 3ηεΙ οΐίιετ Μειτώεΐ' Οονεΐηιηεηΐδ ίο ί>πη§ ΐίιεδε 
ΟυίεΙεΙίηεδ ΐο ΐίιε 3ίΐεηίίοη οί δίιίροννηεΐδ, δίιίρ ορεΐ3ΐοΐ5, δίιίρΙουίΙεΙεΓδ, ιτΐ3ΐΊηε εΙίεδεΙ εη§ίηε 
Γη3ηυί3είυΐεΐ5 3ηά 3ηγ οΐίιετ ίηΐεΐεδΐεεΙ §ΐουρ5; 

4 ΙΝνίΤΕδ ΑεΙηιίηί5ΐΓ3ίίοη5 ΐο ρεονίεΙε ίοΐ εοΙΙεείίοη οί ε)3ί3 35 είεδεπίιεεί ίη 3ρρεηεΙίχ 3 οί ΐίιεδε 
ΟυίεΙεΙίηεδ; 

5 ΑΟΚΕΕ5 ίο 1<εερ ΐίιεδε ΟυίεΙεΙίηεδ υηεΐεΐ ΐενίενν ίη ΐίιε Ιί§ίιΐ οί εχρεπεηεε §3ίηεεΙ ννίΐίι ίίιείΐ 
3ρρΙίε3ίίοη; 


6 


5ΕΙΡΕΚ5ΕΟΕ5 ΐίιε 2009 ΕΟ05 ΟυίεΙεΙίηεδ 3εΙορΐεεΙ ίιγ ΓεδοΙυίίοη ΜΕΡ0.184(59). 
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ΑΝΝΕΧ 

2015 αυΐϋΕΙΙΝΕδ ΡΟΚ ΕΧΗΑΙΙ5Τ (5Α5 01ΕΑΝΙΝ6 5Υ5ΤΕΜ5 
1 ΙΝΤΚΟϋυΟΊΟΝ 

1.1 Κθ§υΙθίίοη 14 οί Αηηθχ VI ίθειυίίθδ δΜίρδ ίο υδθ ίυθΙ οίΙ ννίίΜ 3 δυΐρΜυί εοηίθηί ηοί θχεθθεΙίη§ 
ίΜθί δίίρυΙθίθεΙ ίη ίθ§υΐ3ίίοηδ 14.1 οε 14.4. Κθ§υΙθίίοη 4 θΙΙοννδ, ννίίΜ ίΜθ θρρεονθΙ οί ίΜθ ΑεΙεηίηίδίίθίίοη, 
ίΜθ υδθ οί 3η 3ΐίθΓΠ3ίίνθ εοιηρΙί3ηεθ εηθίΜοεΙ 3ί Ιθθδί 35 θίίβείίνθ ίη ίθίεηδ οί θίηίδδίοη ίθεΐυείίοηδ 35 ίίΐ3ί 
ΓοειυίεοεΙ Μγ ίΜθ Αηηθχ, ίηεΙυεΙίη§ ίΜθ δίθηεΙθίεΙδ δθί ίοείΜ ίη ίθ§υΙθίίοη 14. ΤΜθ ΑεΙεηίηίδίίθίίοη οί 3 Ρθίίγ 
5ίιουΙεΙ ίθΙ<θ ίηίο 3εεουηί 3ηγ ίθΐθνθηί §υίεΙθΙίηθδ εΙονοΙοροεΙ Μγ ίΜθ Οί§3ηίζ3ίίοη ρθίίθίηίη§ ίο 
3ΐΐθΓη3ΐίνθ5 ρεονίεΙοεΙ ίοε ίη ίθ§υΙθίίοη 4. 

1.2 δίεηίΐθί ίο 3 ΝΟ χ θίηίδδίοη ίθεΐυείίοη δγδίθεη, 3η Θχίΐ3υ5ί §35 εΙθ3ηίη§ (Ε<Ξ(Ι) υηίί εηθγ Ιοβ 
3ρρεονθεΙ δυΜ]θεί ίο ρθποεΙίε ρθίθεηθίθί 3ηεΙ θίηίδδίοη εΜθεΙ<5 οε ίΜθ δγδίθιη ιτίθγ Μθ θρυίρρθεΙ ννίΐή 3 
εοηίίηυουδ θίηίδδίοη εηοηίίοπη§ δγδίθίη. Τίΐθδθ §υίεΙθΙίηθ5 Μθνθ Μθθη εΙθνθΙορθεΙ ννίΐΗ ίΜθ ίηίθηίίοη οί 
Μθίη§ οΜ]θείίνθ 3ηεΙ ρθίίοίεηθηεθ οίίθηίθεΙ. ΡυίΐΜθίεηοίθ, υδθ οί ίίΐθ 50 2 (ρρεη)/00 2 (%) ίθίίο εηθίΜοεΙ ννίΙΙ 
δίεηρΙίίγ ίΜθ εηοηίίοείη§ οί 50 χ θίηίδδίοη 3ηεΙ ίθείΐίΐθΐθ θρρεονθΙ οί 3η ΕΟΟ υηίί. 5θθ 3ρρθηεΙίχ II ίοε ίΜθ 
ί3ίίοη3ΐθ θχρΐ3ίηίη§ ίΜθ υδθ οί 50 2 (ρρεη)/(Ι02(%) 35 ίΜθ Μθδίδ ίοε δγδίθίη εηοηίίοείη§. 

1.3 (ΙοεηρΙίθηεθ δΜουΙεΙ Μθ εΙθεηοηδίεθίθεΙ οη ίΜθ Μθδίδ οί ίΜθ 50 2 (ρρεη)/00 2 (% ν/ν) ίθίίο νθΐυθδ. 


ΤθΜΙθ 1: ΡυθΙ οΐΙ δυΐρΜυί ΙΐητιΐΙδ ίθεοίάθά ίη Γθ§υΐ3ΐΐοη5 14.1 3ηά 14.4 3ηά εοίίθδροηεΙίη§ 

θίηίδδίοηδ νβΐυθδ 


ΡυθΙ οίΙ δυΐρΜυί εοηίθηί 

Κ3ίίο θίηίδδίοη 

(% ίη/ίη) 

50 2 (ρρεη)/00 2 (% ν/ν) 

4.50 

195.0 

3.50 

151.7 

1.50 

65.0 

1.00 

43.3 

0.50 

21.7 

0.10 

4.3 


Νοίθ: ΤΜθ υδθ οί ίΜθ ίθίίο θίηίδδίοηδ Ιίίηίίδ ίδ οηΐγ θρρΙίεθΜΙθ ννΜθη υδίη§ ρθίίοΙθυεη ΜθδθεΙ εΙίδίίΙΙθίθ οί 
ίθδίεΙυθΙ ίυθΙ οίΐδ. 5θθ θρρθηεΙίχ II ίοε θρρΙίεθίίοη οίίΜθ ίθίίο εηθίΜοεΙ. 


1.4 ΤΜθδθ §υίεΙθΙίηθδ 3ίθ ίθεοεηεηθηεΙθίοίγ ίη ηθίυεθ, Μοννθνθί, ΑεΙεηίηίδίεθίίοηδ 3ίθ ίηνίίθεΙ ίο Μθδθ ίΜθ 
ίεηρίθεηθηίθίίοη οί ίΜθ ίθΐθνθηί ίθειυίίθίηθηίδ οί ίθ§υΙθίίοη 4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηθχ VI οη ίΜθεη. 

2 6ΕΝΕΚΑΕ 

2.1 Ρυεροδθ 

2.1.1 ΤΜθ ρυεροδθ οί ίΜθδθ §υίεΙθΙίηθδ ίδ ίο δρθείίγ ίΜθ ίθςυίίθίηθηίδ ίοε ίΜθ ίθδίίη§, δυενθγ εθίΐίίίεθΐίοη 
3ηεΙ νθίίίίεθΐίοη οί ΕΟΟ δγδίθηΐδ υηείθί ίθ§υΙθίίοη 4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηθχ VI ίο θηδυίθ ίΜθί ίΜθγ ρεονίεΙθ 
θίίθείίνθ θειυίνθίθηεθ ίο ίΜθ ίθειυίίθίηθηίδ οί ίθ§υΐ3ίίοηδ 14.1 3ηεΙ 14.4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηθχ VI. 

2.1.2 ΤΜθδθ §υίεΙθΙίηθδ ρθίεηίί ίννο δεΜθίηθδ: 5εΜθεηθ Α (υηίί εθίίίίίεθΐίοη ννίΐΜ ρθίθεηθίθί 3ηεΙ 
θίηίδδίοη εΜθεΙεδ 3ηεΙ δεΜθεηθ Β (εοηίίηυουδ θίηίδδίοη εηοηίίοείη§ ννίίΜ ρθίθεηθίθί εΜθεΙεδ). 

2.1.3 Ροί δΜίρδ ννΜίεΜ 3ίθ ίο υδθ 3η θχΜ3υδί §35 εΙθ3ηίη§ δγδίθίη ίη ρθίί οί ίη ίοίθΙ ίη οεείθί ίο εοεηρίγ 
ννίίΜ ίθ§υΐ3ίίοηδ 14.1 3ηεΙ/οε 14.4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηθχ VI, ίΜθίθ δΜουΙεΙ Μθ 3η 3ρρεονθεΙ 50Χ Εεηίδδίοηδ 
ΟοεηρΙίθηεθ Ρΐ3η (5Ε0Ρ). 
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2.2 ΑρρΙϊοεΐϊοη 

2.2.1 ΤΗθ5θ §υίοΙθΙίηθ5 3ρρΙγ ίο 3ηγ Ε^^ υηίί 3$ ίίίίθοΙ ίο ίϋθΙ οίΙ οοιηΗυδίίοη ΓΠ3εΗίηθΓγ, θχεΙυοΙίη§ 
5ήϊρΐ303ΓθΙ ίηθίηθΓ3ίθΓ5, ΪΠ5Ϊ3ΙΙθοΙ οη 1>03ΓθΙ 3 ϊΜρ. 

2.3 Οείϊηϊίϊοη5 3ηοΙ ΓθηυΪΓθά ύοουιτιεηΐδ 


ΡϋθΙ οίΙ 

οοιηΗυδίίοη υηίί 

Αηγ θη§ίηθ, ΗοΝθγ, §35 ίυτΗίηθ, ογ οϊΗθγ ίυθΙ οίΙ ΗγθοΙ θςυίριηθηΐ, 
θχοΙυοΜη§ δΗίρΗοθτοΙ ίηοίηθΓ3ίθΓ5 

ΕΟα 

ΕχΗ3ϋ5ί §35 οΙθ3ηίη§ 

50 χ 

δυΙρΗυτ οχϊοίθδ 

50 2 

δυΙρΗυτ οΙίοχίοΙθ 

<:ο 2 

^^^Ηοη οΙίοχίοΙθ 

υτε 

ΙΙηίνθΓ53ΐ Τίηΐθ (Ιο-ΟΓοΙίηθίθοΙ 

^θ^ΐ^ί^θ^I \/3ΐυθ 

ΤΗθ 50 2 /(Ι0 2 Γ3ΐϊο 5ρθοϊίϊθοΙ Ηγ ίΗθ ΓηθηυίθοίυτθΓ ίΗθί ίΗθ Ε(Ξ^ υηίί ί5 
εθΓίίίίθοΙ 35 Γηθθίίη§ \λ/Ηθπ ορθΓ3ίίη§ οη 3 οοηίίηυουδ 1)35Ϊ5 οη ίΗθ 
ΓΠ3ηυί30ίυΓθΓ5 5ρθοίίίθοΙ ΓηθχίΓηυηη ίυθΙ δυΙρΗυτ οοηίθηί 

Ιη 5ίίυ 

53ΓηρΙίη§ οΙίΓθοίΙγ ννίίΗίη 3η θχΗ3ϋ5ί §35 5ίΓθ3Γη 

Μακ 

ΜθχίΓηυιη (Ιοηίίηυουδ Βθίίη§ 

1θ3θΙ Γ3Π§Θ 

ΜθχίΓηυιη γθϊθοΙ ρο\λ/θγ οί οΙίθδθΙ θη§ίηθ ογ ΓηθχίΓηυιη 5ίθ3Γηίη§ Γ3ίθ οί 

ίΗθ ΗοΝθγ 

5ΕαΡ 

50 χ ΕηΊΪ55ϊοη5 (ΙοΓηρΙίθηοθ ΡΙθη 

5Ε(Χ 

50 χ ΕΓηί55ίοη5 (ΙοΓηρΙίθηοθ ^θ^ί^ί^^^ίθ 

ΕΤΜ-Α 

Ε(Ξ^ 5γ5ΐθΓη - ΤθοΗηίοθΙ ΜθηυθΙ ίοτ 5 οΗθγπθ Α 

ΕΤΜ-Β 

Ε(Ξ^ 5γ5ΐθΓη - ΤθοΗηίοθΙ ΜθηυθΙ ίοτ 5 οΗθγπθ Β 

ΟΜΜ 

ΟπΗοθγοΙ ΜοηίίθΓίη§ ΜθηυθΙ 

ΕΕ^ ΒθοογοΙ ΒοοΙ< 

Α γθοογοΙ οίίΗθ Ε(Ξ^ υηίί ίη-50Γνίοθ ορθΓ3ίίη§ ρ3Γ3ΓηθίθΓ5, οοεηροηθηί 
3ε)]υ5ίΓηθηΐ5, Γηθίηίθηθηοθ 3ηοΙ 5θη/ίοθ γθθογοΙ 5 35 θρρΓορπθίθ 


ϋοουηίθηί 

5οΗθγπθ Α 

5οΗθγπθ Β 

5ΕαΡ 

X 

X 

5Ε00 

X 


ΕΤΜ δοΗθεηθ Α 

X 


ΕΤΜ δοΗθεηθ Β 


X 

ΟΜΜ 

X 

X 

Ε(Ξ^ ΡθοογοΙ ΒοοΙ< ογ ΕΙθοϊγοπιο 

1ο§§ίη§ 5γ5ίθΓη 

X 

X 


3 5ΑΡΕΤΥ ΝΟΤΕ 

ϋυε 3ίίθηίίοη ί5 ίο 1>θ §ίνθη ίο ίΗθ 53ίθίγ ίιηρίίοθίίοηδ γθΙθϊθοΙ ίο ίΗθ Η3ηοΙΙίη§ 3ηοΙ ρΓοχίιηίίγ οί θχΗθυδί 
§3505^ ίΗθ (ΠΘ35ϋΓΘ(Πθηί θρϋίρίΤΙθηί 3ΠθΙ ίΗθ 5ίθΓ3§θ 3ΠθΙ ϋ5θ οί ρΓΘ55υΠΖΘθΙ ΟΟηίθίηθΓδ οί ρϋΓΘ 3ΠθΙ 
03ΐίί)Γ3ίίθη §3505. 53(ΠρΙίη§ Ρ05ΪΪΪ0ΙΊ5 3ΠθΙ ρθΠΤΙθηθηί 300055 ρΐ3ίίθΠΤΙ5 δΗουΙοΙ 1)0 5υεΗ ίΗθί ΐήΪ5 
ιηοηίίοπη§ ΓΠ3γ 1)0 ρθΓίοπηθοΙ 53ί0ΐγ. Ιη Ιοο3ίίη§ οΙί5εΗ3Γ§θ ουίΐθί οί \λ/35Η\λ/3ϊθγ υ5θοΙ ίη ΐήθ ΕΕ^ υηίί, άυθ 
οοη5ίοΙθΓ3ίίοη δΗουΙοΙ 1)0 §ίν 0 η ίο ίΗθ Ιοε3ίίοη οί ίήθ 5ΐιίρ'5 5Θ3\λ/3ϊθγ ίηΙθί. Ιη 311 ορθΓ3ίίη§ οοηοΙίίίοη5 ίΗθ 
ρΗ δΐιουΐοΐ 1)θ ιτίθίηίθίηθοΙ 3ί 3 ΙθνθΙ ί1ΐ3ί 3νοίοΐ5 οΐ3ΓΠ3§θ ίο ίΗθ νθ55θί5 3ηίί-ίουΙίη§ 5γ5ΐθΐη, ίΗθ ρΓορθΙΙθΓ, 
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ευεΙείεε εηά οϊΗθγ εοεηροηεηίδ ΐήθΐ εηβγ 5ε νυΙηεε35Ιε ίο θοϊοΜο ε!ί5ε53ε§ε5, ροΐθπΐϊθΙΙγ ε3υ5ίη§ 
3εεεΙεε3ίεεΙ εοεεοδίοη οί ετιΐΐεθΐ ιηεί3ΐ εοεηροηεηίδ. 

4 δΟΗΕΜΕ Α - Ε60 δΥδΤΕΜ ΑΡΡΚΟνΑΙ, δΙΙΚνΕΥ ΑΝΟ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΙΟΝ υδΙΝΟ 

ΡΑΚΑΜΕΤΕΚ ΑΝϋ ΕΜΙ55ΙΟΝ (ΉΕΟΚδ 

4.1 ΑρρΓΟνθΙ οί Ε60 5γ5ίθΓΠ5 

4.1.1 ΟεηβΓαΙ 

Ορίίοηϊ υηεΐεε 5ε5εεηε Α οί ίίιε5ε §υίε)εΙίηε5 ρεονίεΙε ίοε: 

.1 υηίί 3ρρεον3ΐ; 

.2 5εεί3ΐΙγ ΓΠ3ηυί3είυΓεεΙ υηίί5; 3ηεΙ 

.3 ρεοείυείίοη Γ3η§ε 3ρρεον3ΐ. 

4.1.2 ϋηϊΐ αρρΓοναΙ 

4.1.2.1 Αη Ε(Κ υηίί 5ίιουΙεΙ 5ε εεείίίίεεΙ 35 ε3ρ351ε οί εηεείίη§ ί5ε Ιίεηίί ν3ΐυε, (ί5ε ΟετίίίίεεΙ νείυε), 
δρεείίίεεΙ 5γ ί5ε εη3ηυί3είυεεε (ε.§. ί5ε εεηί55ίοη ΙενεΙ ίίιε υηίί ί5 ε3ρ351ε οί 3ε5ίενίη§ οη 3 εοηίίηυουδ 
53515) ννίί5 ίυεΙ οίΐ5 οί ί5ε εη3ηυί3είυεεε'5 δρεείίίεεΙ εη3χίεηυεη % εη/εη δυΐρΗυε εοηίεηί 3ηεΙ ίοε ί5ε ε3η§ε 
οί ορεε3ίίη§ ρ3ε3εηείεε5, 35 ΙίδίεεΙ ίη ρ3ε3§ε3ρ5 4.2.2.1.2, ίοε νν5ίε5 ί5εγ 3εε ίο 5ε 3ρρεονεεΙ. Τ5ε 
Οεείίίίεεί \/3ΐυε 55ουΙε1 3ί Ιε35ί 5ε 5υίί351ε ίοε 55ίρ ορεε3ίίοη5 υηεΐεε εερυίεεεηεηίδ §ίνεη 5γ ΜΑΚΡΟΕ 
Αηηεχ VI εε§υΐ3ίίοη5 14.1 3ηεΙ/οε 14.4. 

4.1.2.2 \Λ/5εεε ίε5ίίη§ ί5 ηοί ίο 5ε υηε)εεί3ΐ<εη \Λ/ίί5 ίυεΙ οίΐδ οί ί5ε εη3ηυί3είυεεε'5 δρεείίίεεΙ εη3χίεηυεη 
% εη/εη 5υΙρ5υε εοηίεηί, ί5ε υ5ε οί ίννο ίε5ί ίυεΙδ ννίί5 3 Ιοννεε % εη/εη 5υΙρ5υε εοηίεηί ί5 ρεεεηίίίεε). Τ5ε 
ίννο ίυεΙδ 5εΙεείεεΙ 55ουΙε1 53νε 3 εΐίίίεεεηεε ίη % εη/εη 5υΙρήυε εοηίεηί δυίίίείεηΐ ίο είεεηοη5ίε3ίε ί5ε 
ορεε3ίίοη3ΐ 5ε53νίουε οί ί5ε ΕΟ^ υηίί 3ηεΙ ίο ε)εεηοη5ίε3ίε ί53ί ί5ε Οεείίίίεεί ν3ίυε ε3η 5ε εηεί ίί ί5ε Ε(Κ 
υηίί ννεεε ίο 5ε ορεε3ίεεΙ ννίίΗ 3 ίυεΙ οί ί5ε εη3ηυί3είυεεε'5 5ρεείίίεεΙ εη3χίεηυεη % εη/εη 5υΙρ5υε εοηίεηί. 
Ιη 5υεΗ ε35ε5 3 εηίηίεηυεη οί ίννο ίε5ί5, ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίί5 δεείίοη 4.3 35 3ρρεορεί3ίε, 55ουΙεΙ 5ε 
ρεείοεεηεεΙ. Τ5ε5ε ηεεεΙ ηοί 5ε 5ερυεηίί3ΐ 3ηεΙ εουΙεΙ 5ε υηεΙεεί3ΐ<εη οη ίννο εΐίίίεεεηΐ, 5υί ίεΐεηΐίεθI, Ε6€ 
υηίΐ5. 

4.1.2.3 Τ5ε εη3χίεηυεη 3ηεΙ, ίί 3ρρΙίε351ε, εηίηίεηυεη εχ53υ5ί §35 εη355 ίΐονν ε3ίε οί ί5ε υηίί 55ουΙεΙ 5ε 
5ί3ίεεΙ. Τ5ε είίεεί οί ν3εί3ίίοη οί ί5ε οί5εε ρβεεεηείεεδ εΙείίηεεΙ ίη ρ3ε3§ε3ρ5 4.2.2.1.2 55ουΙεΙ 5ε ]υδΐίίίεεί 
5γ ί5ε εςυίρεηεηί εη3ηυί3είυεεε. Τ5ε είίεεί οί ν3εί3ίίοη5 ίη ί5εδε ί3είοε5 5ήουΙεΙ 5ε 355ε55εεΙ 5γ ίε5ίίη§ οε 
οίΗεεννίδε 35 3ρρεορεί3ίε. Νο ν3εί3ίίοη ίη ί5εδε ί3είοε5, οε εοεη5ίη3ίίοη οί ν3εί3ίίοη5 ίη ί5εδε ί3είοε5, 
55ουΙεΙ 5ε 5υε5 ί53ί ί5ε εεηί55ίοη νείυε οί ί5ε Ε6^ υηίί ννουΙεί 5ε ίη εχεε55 οί ί5ε €εείίίίεε) νβΐυε. 

4.1.2.4 ϋ3ί3 ο5ί3ϊηεεΙ ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίί5 ί5ί5 δεείίοη 55ουΙεΙ 5ε 5υ5εηίίίεεΙ ίο ί5ε ΑεΙεηίηί5ΐε3ίίοη ίοε 
3ρρεον3ΐ ίο§εί5εε ννίί5 ί5ε ΕΤΜ-Α. 

4.1.3 ΞεηαΙΙγ εηοηυ/οείυεβε/ υηϋ5 

Ιη ί5ε ε35ε οί ηοεηίηθΙΙγ 5ίεηίΐ3ε Ε6^ υηίΐ5 οί ί5ε 53εηε εη355 ίΐονν ε3ίίη§5 35 ί53ί εεείίίίεεΙ υηεΐεε 4.1.2, 3ηεΙ 
ίο 3νοίεΙ ί5ε ίε5ίίη§ οί ε3ε5 ΕΟ^ υηίί, ί5ε ερυίρεηεηί εη3ηυί3είυεεε εη3γ 5υ5εηίί, ίοε 3εεερί3ηεε 5γ ί5ε 
ΑεΙεηίηϊ5ίε3ΐίοη, 3 εοηίοεεηίίγ οί ρεοείυείίοη 3εε3η§εεηεηί. Τ5ε εεείίίίεθίίοη οί ε3ε5 Ε0>€ υηίί υηεΐεε ΐήϊ5 
3εε3η§εεηεηί 55ουΙεΙ 5ε 5υ5]εεί ίο 5υε5 5υενεγ5 ί53ί ί5ε ΑεΙεηίηίδΐεθίίοη εη3γ εοηδίεΙεε ηεεε553εγ 35 ίο 
355υεε ί53ί ε3ε5 ΕΟ^ υηίί 535 3η εεηίδδίοη νβΐυε οί ηοί εηοεε ί53η ί5ε ^εεί^ί^εε) νβΐυε νν5εη ορεε3ίεεΙ ίη 
3εεοεε)3ηεε ννίΐΐη ί5ε ρβεβεηείεεδ εΙείίηεεΙ ίη ρ3ε3§ε3ρ5 4.2.2.1.2. 
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4.1.4 ΡΓοάυεΐ Γαηςιε αρρτοναΙ 

4.1.4.1 Ιη ίίιε 0356 οί 3Π ΕΟ^ υηίί οί ίίιε 53ΙΠ6 ε)εδί§η, ίιυί οί εϋίίετεηί ιη3χίιηυιη εχίιευδί §35 ΙΠ355 ίΐονν 
03ρ30ϊΐϊ65, ΐήε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη ιπ3γ 3εεερί, ίη Ιίευ οί ΐ65ΐ5 οη 3η ΕίΚ υηίί οί 311 03ρ3είίίε5 ίη 3εεοΓεΐ3ηεε 
ννϊΐή δεείίοη 4.1.2, ΐ65ΐ5 οί ΕΟ^ 5γ5ΐειπ5 οί ίίιτεε εϋίίεεεηί 03ρ3είίίε5 ρεονίεΙεεΙ ί(ΐ3ΐ ίίιε ΐήτεε ΐ65ΐ5 3Γ6 
ρεείοπτιεεΙ 3ΐ ϊηΙθΓν3ΐ5 ίηεΙυεΙίη§ ίίιε ίιί§ίΐ65ΐ, Ιοννεδί 3ηεΙ οηε ίηίεπηεείίείε 03ρ3είίγ Γ3ίίη§ ννίΐίιίη ΐήε 

Γ3ΓΊ§Θ. 

4.1.4.2 ννίιεεε ϊΗθγθ 3Γ6 5ί§ηίίίε3ηί εϋίίεεεηεεδ ίη ίίιε εΙε5ί§η οί Ε(56 υηίΐδ οί εΙϊίίθτεηΐ 03ρ3είίίε5, ίήϊ5 
ρΓοεεεΙυτε δίιουΙεΙ ηοΐ ί>ε 3ρρΙίεεΙ υηΙε55 ίΐ ε3η ίιε δίιοννη, ίο ίίιε 53ΐί5ί3εΐίοη οί ίίιε ΑείΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη, ΐίΐ3ί ίη 
ρΓ3εΐίεε ίίιοδε εΠίίεεεηεεδ είο ηοΐ ιηθΐθΠθΙΙγ 3Ιΐεε ίίιε ρεΓίοπτίΒηεε ίιεΐννεεη ίίιε ν3πουδ Ε0ι6 υηίΐ ΐγρεδ. 

4.1.4.3 Ρογ Ε0>6 υηίΐδ οί εΠίίεεεηΐ 03ρ3είΐίθ5, ίίιε 5εη5ίΐίνίΐγ ίο ν3Π3ίίοηδ ίη ίίιε ΐγρε οί εοιτώυδίίοη 
ΓΠΒείιίηεΓγ ίο ννίιίείι ΐίιεγ 3Γ6 ίίίΐεεΙ δίιουΙεΙ ίιε ε)εί3ίΙεεΙ ίο§είίΐ6Γ ννίίίι 5εη5ίίίνίΐγ ίο ίίιε ν3Π3ίίοηδ ίη ίίιε 
ρ3Γ3εηεΐ6Γ5 ΙίδίεεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρίι 4.2.2.1.2. Τίιίδ δίιουΙεΙ ίιε οη ίίιε ί>3δίδ οί ΐε5ίίη§, ογ οΐίιεε ε)3ί3 35 
3ρρΐ"θρΠ3ίθ. 

4.1.4.4 Τήε είίεεΐ οί είΐ3η§65 οί Ε0)6 υηίί 03ρ3είίγ οη \Λ/3δίινν3ί6Γ είΐ3Γ3εί6Π5ίίεδ δίιουΙεΙ ίιε εΙεί3ίΙεε1. 

4.1.4.5 ΑΙΙ 5υρροείίη§ εΐ3ί3 οί>ί3ίηεε) ίη 3εεοΓε)3ηεε ννίίίι ίίιίδ δεείίοη, ίο§είίΐ6Γ ννίίίι ίίιε ΕΤΜ-Α ίοτ 63είι 
ε3ρ3είίγ υηίί, δίιουΙεΙ ίιε δυβιηίίίεεΙ ίο ίίιε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη ίοτ 3ρρεον3ΐ. 

4.2 5υη/εγ 3ηά εεΠϊίίεβίίοη 

4.2.1 ΡΓοεεάυΓβε/οΓ ίΛβ οβΓΐ'φεαΐϊοη ο/αη ΕΟΟ υηίΐ 

4.2.1.1 Ιη οτεΐεε ίο ιηεεί ίίιε ΓερυίΓειηεηίδ οί δεείίοη 4.1 είίίιεε ρποε ίο, ογ 3ίίεε ίηδί3ΐΐ3ίίοη οη ί>03ΓεΙ, 
θ3θίι Ε0ΐ6 υηίί δίιουΙεΙ ίιε εεΓίίίίεεΙ 35 Γηεείίη§ ίίιε 6εΓίίίίεεΙ Ν/3ΐυε δρεείίίεεΙ ίιγ ίίιε ιτΐ3ηυί3είυΓ6Γ (ε.§. ίίιε 
ειηίδδίοη ΙενεΙ ίίιε υηίί ίδ ε3ρ3ί)1ε οί 3είιίενίη§ οη 3 εοηίίηυουδ ί>3δίδ) υηεΐεε ίίιε ορεΓ3ίίη§ εοηεϋίίοηδ 3ηε1 
Γ65ίΓίείίοη5 35 §ίνεπ ίιγ ίίιε ΕίΚ ΤεείιηίεθΙ Μ3ηυ3ΐ (ΕΤΜ-Α) 35 3ρρεονεεΙ ίιγ ίίιε ΑείΓηίηίδίΓθΐίοη. 

4.2.1.2 ϋείεΓΓηίη3ίίοη οί ίίιε ^6^ΐ^ί^θεI Ν/3ΐυε δίιουΙεΙ ίιε ίη 3εεοΓεΐ3ηεε ννίΐίι ίίιε ρεονίδίοηδ οί ίίιεδε 
§υίε)εΙίηε5. 

4.2.1.3 Εβείι Ε0ΐ6 υηίί Γηεείίη§ ίίιε ΓερυίΓειηεηίδ οί ρ3Γ3§Γ3ρίι 4.2.1.1 δίιουΙεΙ ίιε ίδδυεε) ννίίίι 3 5Ε(Χ ίιγ 
ίίιε ΑεΙηηίηίδΐΓθΐίοη. Τίιε ϊογγπ οί ίίιε 5Ε(Χ ίδ §ίνεη ίη 3ρρεηεΙίχ 1. 

4.2.1.4 ΑρρΙίεείίοη ίοτ 3η 5Ε(Χ δίιουΙεΙ ίιε ιηεείε ίιγ ίίιε Ε(56 δγδίειη ΓΠ3ηυί3είυΓ6Γ, δίιίροννηεΓ ογ οΐίιετ 
ρ3Γίγ. 

4.2.1.5 Αηγ δυβδερυεηί ΕΟ^ υηίΐδ οί ίίιε 53Γηε εΙεδί§η 3ηεΙ Γ3ίίη§ 35 ΐίοΐ εεΓίίίίεεΙ υηεΐεε ρ3Γ3§Γ3ρίι 

4.2.1.6 4.2.1.1 ηΐ3γ ίιε ίδδυεεΙ ννίίίι 3η 5Ε(Χ ίιγ ίίιε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη ννίίήουί ίίιε ηεεεΙ ίοε ί65ίίη§ ίη 
3εεοΓεΐ3ηεε ννίίίι ρ3Γ3§Γ3ρίι 4.2.1.1 5υί)]εεί ίο δεείίοη 4.1.3 οί ίίιεδε §υίεΙεΙίη65. 

4.2.1.7 ΕίΚ υηίΐδ οί ίίιε 53Γηε εΙεδί§η, ίιυί ννίίίι Γ3ίίη§5 εϋίίεεεηί ϊγογπ ΐίοΐ εεΓίίίίεεΙ υηεΐεε ρ3Γ3§Γ3ρίι 

4.2.1.1 Γη3γ ίιε 3εεερίεε) ίιγ ίίιε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη δυί>]εεί ίο δεείίοη 4.1.4 οί ίίιεδε §υίεΙεΙίη6δ. 

4.2.1.8 ΕίΚ υηίΐδ ννίιίείι ίΓ63ί οηΐγ ρ3Γί οί ίίιε εχίΐ3υ5ί §35 ίΐονν οί ίίιε υρί3ΐ<6 ίη ννίιίείι ΐίιεγ 3Γ6 ΐίίίεε) 
δίιουΙεΙ ίιε δυί>]εεί ίο δρεείθΙ εοηδίεΐ6Γ3ίίοη ίιγ ίίιε Αε)ΓηίηίδίΓ3ΐίοη ίο εηδυτε ΐίοΐ υηεΐεε 311 εΐείίηεε) 
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ορεε3ίίη§ εοηεΙίΐίοηδ ί53ί ί5ε ονεε3ΐΙ εεηί55ίοη ν3ΐυε οί ί5ε εχΙη3υ5ΐ §35 εΙοννη5ίεε3εη οί ΐήε 5γ5ΐεεη ί5 ηο 
εηοεε ΐΙΐ3η ί5ε ΟετΙιΐΐεοΙ \/3ΐυε. 

4.2.2 ΕΟΟ 5γ5ΐειτι ΤβεΗηϊεαΙ ΜαηυαΙ "5 εΗβηιβ Α" (ΕΤΜ-Α) 

4.2.2.1 Ε3ε5 ΕΟΟ υηίΐ 55ουΙεΙ 5ε δυρρΙίεά ννϊΐΐη 3Π ΕΤΜ-Α ρεονίεΙεε) 5γ ΐ5ε εη3ηυί3εΐυεεε. ΤΤιϊδ ΕΤΜ-Α 
δΤιουΙεΙ, 35 3 ιηίηίιηυιη, εοηί3ίη ί5ε ίοΙΙοννίη§ ίηίοεεη3ΐίοη: 

.1 ί5ε ίεΙεηίίΐίε3ίίοη οί ί5ε υηίΐ (εη3ηυί3εΐυεεε, εηοεΙεΙ/ΐγρε, 5εεί3ΐ ηυεη5εε 3ηεΙ οί5εε εΙεΐ3ίΐ5 35 
ηεεε553Γγ) ίηεΙυεΙίη§ 3 είεδεείρΐίοη οί ΐ5ε υηίΐ 3ηεΙ 3ηγ εερυίεεεΙ 3ηείΙΐ3εγ 5γ5ΐειτΐ5; 

.2 ί5ε ορεΓ3ίίη§ ΙϊΓηίΐ5, οε ε3η§ε οί ορεε3ίίη§ ν3ΐυε5, ίοε ννήίεΤι ί5ε υηίΐ ί5 εεεΐίίίεεΙ. Τ5ε5ε 
55ουΙεΙ, 35 3 ιηίηίιηυιη, ίηεΐυείε: 

.1 εη3χίεηυεη 3ηε), ίί 3ρρΙίε35Ιε, εηίηίεηυεη εη355 ίΐονν ε3ίε οί εχ53υ5ΐ §35; 

.2 ΐίιε ροννεε, ΐγρε 3ηε) οΐ5εε εεΐενεηΐ ρ3ε3εηεΐεε5 οίΐίιε ίυεΙ οίΙ εοεη5υ5ΐίοη υηίΐ ίοε 
\Λ/5ίε5 ΐ5ε ΕΟΟ υηίΐ ί5 ΐο 5ε ίίΐΐεεΙ. Ιη ΐ5ε ε35ε5 οί 5οίΙεε5, ΐ5ε εη3χίεηυεη 3ίε/ίυεΙ 
Γ3ΐίο 3ΐ 100% Ιθ3εΙ 55ουΙεΙ 3150 5ε §ίνεη. Ιη ΐ5ε ε35ε5 οί εΙίεδεΙ εη§ίηε5 νν5εί5εε ΐ5ε 
εη§ίηε ί5 οί 2 οε 4-5ΐεοΙ<ε εγείε; 

.3 εη3χίεηυεη 3ηε) εηίηίεηυεη \Λ/355\Λ/3ΐεε ίΐονν ε3ΐε, ίηίεΐ ρεε55υεε5 3ηεΙ εηίηίεηυεη ίηίεΐ 
\Λ/3ΐεε 3ΐΙοΙίηίΐγ (150 9963-1-2); 

.4 εχ53υ5ΐ §35 ίηίεΐ ΐεεηρεεβΐυεε ε3η§ε5 3ηε) εη3χίεηυεη 3ηεΙ εηίηίεηυεη εχ53υ5ΐ §35 
ουΐΐεΐ ΐεεηρεε3ΐυεε ννίΐ5 ΐ5ε ΕΟΟ υηίΐ ίη ορεε3ΐίοη; 

.5 εχ53υ5ΐ §35 εΐίίίεεεηΐΪ3ΐ ρεε55υεε ε3η§ε 3ηε) ΐ5ε εη3χίεηυεη εχ53υ5ΐ §35 ίηίεΐ 
ρεε55υεε ννίΐ5 ΐ5ε ίυεΙ οίΙ εοεη5υ5ΐίοη υηίΐ ορεε3ΐίη§ 3ΐ ΜΟΚ οε 80% οί ροννεε 
ε3ΐίη§ νν5ίε5ενεε ί5 3ρρεορεί3ΐε; 

.6 53ΐίηίΐγ ΙενεΙδ οε ίεεδ5 \Λ/3ΐεε εΐεεηεηΐδ ηεεε553εγ ίο ρεονίείε 3εΙερυ3ΐε ηευΐε3ΐίζίη§ 
3§εηΐ5; 3ηεΙ 

.7 οί5εε ίεεΐοεδ εοηεεεηίη§ ί5ε εΙε5ί§η 3ηεΙ ορεε3ίίοη οί ΐ5ε ΕΟΟ υηίΐ εεΙεν3ηΐ ίο 
3ε5ίενίη§ 3 εη3χίεηυεη εεηί55ίοη ν3ΐυε ηο 5ί§5εε ί53η ί5ε ΟεεΐίίίεεΙ \/3ΐυε; 

.3 3ηγ εεε)υίεεεηεηΐ5 οε εεδΐείείίοη5 3ρρΙίε35Ιε ΐο ί5ε ΕΟΟ υηίΐ οε 355οεί3ΐεεΙ εε)υίρεηεηί 
ηεεε553εγ ίο εη351ε ί5ε υηίΐ ΐο 3ε5ίενε 3 εη3χίεηυεη εεηί55ίοη ν3ΐυε ηο 5ί§5εε ΐ53η ί5ε 
ΟεεΐίίίεεΙ \/3ΐυε; 

.4 εη3ίηίεη3ηεε, δεενίεε οε 3εΙ]υ5ΐεηεηί εεςυίεεεηεηΐδ ίη οεείεε ί53ΐ ί5ε ΕΟΟ υηίΐ ε3η εοηίίηυε ΐο 
3ε5ίενε 3 εη3χίεηυεη εεηί55ίοη ν3ΐυε ηο 5ί§5εε ΐ53η ί5ε ΟεεΐίίίεεΙ \/3ΐυε. Τ5ε εη3ίηΐεη3ηεε, 
5εενίείη§ 3ηεΙ 3εΙ]υ5ΐεηεηΐ5 55ουΙε1 5ε εεεοεείεε) ίη ί5ε Ε60 Κεεοεε) ΒοοΙ<; 

.5 εοεεεείίνε 3εΐίοη5 ίη ε35ε οί εχεεεεΐ3ηεε5 οί ί5ε 3ρρΙίε35Ιε εη3χίεηυεη 3ΐΙο\Λ/35Ιε 50 2 /00 2 
ε3ίίο, οε \λ/355 \Λ/3ΐεε εΙί5ε53ε§ε εείΐεείθ; 
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.6 3 νεείίίε3ίίοη ρεοεεάυεε ίο 6ε υ5εά 3ί 5υενεγ5 ίο εη5υεε ί53ί ίί5 ρεείοεεη3ηεε ί5 εη3ίηί3ίηεά 
3ηά ΐΙΐ3ΐ ί5ε υηϊΐ ί5 υ5εά 35 εερυίεεά ($εε δεείίοη 4.4); 

.7 ί5εου§5 Γ3η§ε ρεείοεεη3ηεε ν3εί3ίίοη ίη \Λ/355\Λ/3ίεε ε53ε3είεεί5ίίε5; 

.8 άε5ί§η εεςυίεεεηεηίδ οΐ ΐήε \Λ/35ΐη\Λ/3ΐεΓ 5γ5ίεεη; 3ηά 
.9 ί5ε5Ε(Χ. 

4.2.2.2 Τ5ε ΕΤΜ-Α 55ουΙά 5ε 3ρρεονεά 5γ ί5ε Αάεηίηί5ίε3ίίοη. 

4.2.2.3 Τ5ε ΕΤΜ-Α 55ουΙά 5ε εεί3ίηεά οη 5θ3εά ΐ5ε 55ίρ οηίο νν5ίε5 ΐ5ε Ε(50 υηϊΐ ί5 ΐϊΐϊεεΙ 3ηά 55ουΙε) 
5ε 3ν3ίΐ351ε ίοε 5υενεγ5 35 εεε]υίεεά. 

4.2.2.4 Αεηεηάεηεηίδ ΐο ί5ε ΕΤΜ-Α «/5ίε5 εείΐεεί ΕΟΙΟ υηϊΐ ε53η§ε5 ί53ΐ 3ίίεεΐ ρεείοεεη3ηεε ννίΐ5 
εεδρεεί ΐο ειηί55ίοη5 ίο 3ίε 3ηά/οε \Λ/3ίεε 55ουΙεΙ 5ε 3ρρεονεά 5γ ί5ε Αάεηίηί5ίε3ίίοη. \Ν 5εεε 3εΙε)ίίίοη5, 
εΐεΐεΐίοηδ οε 3ΐηεηε)ιηεηί5 ίο ί5ε ΕΤΜ-Α 3εε 5ερ3Γ3ΐε ίο ί5ε ΕΤΜ-Α 35 ϊηϊίϊθΙΙγ 3ρρεονεά, ί5εγ 55ουΙεΙ 5ε 
ΓεΐθϊηεεΙ ννίί5 ί5ε ΕΤΜ-Α 3ηεΙ 55ουΙε) 5ε εοηδίάεεεά 35 ρ3εί οί ίί. 

4.2.3 Ιη-Ββίνϊεβ 5ΐ/η/βγ5 

4.2.3.1 Τ5ε ΕΟίΟ υηίί 55ουΙε) 5ε 5υ5]εεί ίο 5υενεγ οη ϊη5ΐ3ΐΐ3ίϊοη 3ηά 3ί ίηίίίθΙ, 3ηηυ3ΐ/ίηίεεεηεάί3ίε 3ηε) 
τεηε\Λ/3ΐ5 5υενεγ5 5γ ί5ε Αάεηίηί5ίε3ίίοη. 

4.2.3.2 Ιη 3εεοεά3ηεε ννίί5 εε§υΐ3ίίοη 10 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI, Ε60 υηϊΐ5 ιτΐ3γ 3150 5ε 5υ5]εεί ίο 
ίηδρεείίοη 5γ ροεί 5ί3ίε εοηίεοΙ. 

4.2.3.3 Ρείοε ίο υ5ε, ε3ε5 Ε(50 υηίί 55ουΙε) 5ε Ϊ55υεε1 ννίί5 3η 5Ε(Χ 5γ ί5ε Αάεηίηί5ίε3ίίοη. 

4.2.3.4 ΡοΙΙοννίη§ ί5ε ίη5ί3ΐΐ3ίίοη 5υενεγ 35 εερυίεεά 5γ ρ3Γ3§Γ3ρ5 4.2.3.1, δεείίοη 2.6 οί ί5ε 
5υρρΙεεηεηί ίο ί5ε 55ίρ'5 Ιηίεεη3ίίοη3ΐ Αίε ΡοΙΙυίίοη Οεείίΐίεθίε 55ουΙε) 5ε εΐυΐγ εοεηρΙείεεΙ. 

4.3 ΕεηΪ55Ϊοη Ιίεηίίδ 

4.3.1 Ε3ε5 Ε60 υηίί 55ουΙεΙ 5ε ε3ρ351ε οί εεάυείη§ εεηί55ίοη5 ίο ερυ3ΐ ίο οε Ιε55 ί53η ί5ε Οεείίίίεά 
νείυε 3ΐ 3ηγ Ιθ3εΙ ροίηί \Λ/5εη ορεεείεεΙ ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίί5 ί5ε εείίεείθ 35 §ίνεη ίη ρ3ε3§ε3ρ5 4.2.2.1.2, 35 
δρεείίίεά ίη ρ3ε3§ε3ρ5δ 4.3.2 ίο 4.3.5 οί ί5εδε §υίάεΙίηε5, 3ηεΙ 35 εχεερίεεΙ ίη ρ3ε3§ε3ρ5 4.3.7. 

4.3.2 Ε60 υηίί5 ίίίίεά ίο εη3ίη ρεορυΙδίοη άίεδεΙ εη§ίηε5 55ουΙεΙ εηεεί ί5ε εεε)υίεεεηεηί5 οί ρ3ε3§ε3ρ5 
4.3.1 3ΐ 311 Ιθ3εΐ5 5είννεεη 25 ίο 100% οί ί5ε Ιθ3ε) ε3η§ε οί ί5ε εη§ίηε5 ίο \Λ/5ίε5 ί5εγ 3εε ΐίίίεε). 

4.3.3 Ε60 υηίί5 ίίΐίεεΙ ίο 3υχίΙΪ3εγ άίεδεΙ εη§ίηε5 55ουΙεΙ εηεεί ί5ε εεε)υίεεεηεηί5 οί ρ3ε3§ε3ρ5 4.3.1 3ί 
311 Ιθ3εΐ5 5είννεεη 10 ίο 100% οί ί5ε Ιθ3ε) ε3η§ε οί ί5ε εη§ίηε5 ίο \Λ/5ίε5 ί5εγ 3εε ίίίίεά. 

4.3.4 Ε60 υηίί5 ίίίίεά ίο άίεδεΙ εη§ίηε5 νν5ίε5 5υρρΙγ ροννεε ίοε 5οί5 εη3ίη ρεορυΙδίοη 3ηά 3υχίΙί3εγ 
ρυεροδεδ δΜουΙά εηεεί ί5ε εεε)υίεεεηεηί5 οί ρ3ε3§ε3ρ5 4.3.3. 

4.3.5 Ε(δ0 υηίΐ5 ίίίίεά ίο 5οίΙεε5 55ουΙά εηεεί ί5ε εερυίεεεηεηίδ οί ρ3ε3§ε3ρ5 4.3.1 3ί 311 Ιθ3ά5 
5είννεεη 10 ίο 100% οί ί5ε Ιθ3ά ε3η§ε (5ίε3εηίη§ ε3ίε5) οε, ίί ί5ε ίυεη άοννη ε3ίίο ί5 5εη3ΐΙεε, ονεε ί5ε 
3είυ3ΐ Ιθ3ά ε3η§ε οί ί5ε 5οίΙεε5 ίο \Λ/5ίε5 ί5εγ 3εε ίίίίεά. 
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4.3.6 Ιη οεείεε ΐο εΙεεηοηδΐΓ3ΐε ρεείοεεηεηεε, εεηίδδίοη εηεΒδυεεεηεηΐδ δΗουΙεΙ 8ε υηεΙθΓΐ3ΐ<βη, ννίΐΗ ΐΗε 
3§εεεεηεηΐ οί ΐΗε ΑεΙεηίηίδΐΓ3ΐίοη, 3ί 3 εηίηίεηυεη οί ίουε ΙοεεΙ ροίηΐδ. Οπθ ΙοεεΙ ροίηΐ δΗουΙεΙ 8ε 3ΐ 95 ΐο 
100% οί ΐΗε ηΐ3χίιηϋΐη εχΗ3υδΐ §35 γπ 355 ίΐονν Γ3ΐε ίοε ννΗϊεΙη ΐΗε υηίΐ ίδ ΐο 8ε εεεΐίίίεεΙ. Οηε Ιθ3εΙ ροίηΐ 
δΗουΙεΙ 8ε ννίΐ8ίη ± 5% οί ΐ8ε ιηίηίιηυιη εχΗ3υδΐ §35 εη3δδ ίΐονν Γ3ΐε ίοε νν8ίε8 ΐ8ε υηίΐ ίδ ΐο 8ε εεΓΐίίίεεΙ. 
Τ8ε οΐΗεε ϊ\λ/ο Ιθ3ε1 ροίηΐ5 58ουΙεΙ 8ε εε|υ3ΐΙγ 5ρ3εεεΙ 8εΐ\Λ/εεη ΐΗε ιη3χίιηυιη 3ηεΙ Γηίηίηιυηι εχΗ3υδΐ §35 
ηΐ355 ίΐονν Γ3ΐε5. \Ν Ηεεε ΐΗεεε 3εε εΐίδεοηΐίηυίίίεδ ίη ΐ8ε ορεΓ3ΐίοη οί ΐΗε δγδΐεεη ΐ8ε ηυεηΗεε οί Ιθ3εΙ 
ροίηΐδ 58ουΙεΙ 8ε ίηεεε3δεεΙ, ννίΐ8 ΐ8ε 3§εεεεηεηΐ οί ΐ8ε ΑεΐΓηίηί5ΐΓ3ΐίοη, 50 ΐ83ΐ ίΐ ίδ εΙεεηοηδίΓ3ΐεεΙ ΐ83ΐ 
ΐΗε εερυίεεεΙ ρεείοειτίΒηεε ονεε ΐ8ε 5ΐ3ΐεεΙ εχΗ3υδΐ §35 ΓΠ355 ίΐονν Γ3ΐε Γ3η§ε ίδ εεί3ίηεεΙ. ΑεΙεΙίΐίοη3ΐ 
ίηΐεΓΓηεεΙΪ3ΐε Ιθ3εΙ ροίηΐδ δΗουΙεΙ 8ε ΐεδΐεεΙ ίί ΐΗεεε ίδ ενίεΙεηεε οί 3η εεηίδδίοη ρε3ΐ< 8εΙονν ΐ8ε ηΐ3χίιηυιη 
εχ83ϋ5ΐ §35 ΓΠ355 ίΐονν Γ3ίε 3ηεΙ 38ονε, ίΐ 3ρρΙίε38Ιε, ΐ8ε εηίηίεηυεη εχΗ3υδΐ §35 ίΐονν Γ3ΐε. ΤΗεδε 
3εΙε1ίΐίοη3ΐ ΐεδΐδ δΗουΙεΙ 8ε δυίίίείεηΐ ηυεηΗεε 35 ΐο ε5ΐ381ίδ8 ΐ8ε εεηίδδίοη ρε3ΐ< ν3ΐυε. 

4.3.7 Ρογ Ιθ3εΐ5 8εΙονν ίΗοδε δρεείΐίεεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρ8δ 4.3.2 ΐο 4.3.5, ΐΗε Ε60 υηίΐ δΗουΙεΙ εοηΐίηυε ίη 
ορεε3ΐίοη. Ιη ίΗοδε ε35εδ «/Ηεεε ΐΗε ίυεΙ οίΙ εοεηΗυδΐίοη εειυίρεηεηί εη3γ 8ε εεε|υίεεεΙ ΐο ορεεεΐε υηεΐεε 
ίεΙΙίη§ εοηεΙίΐίοηδ, ΐΗε 502 εεηίδδίοη εοηεεηΐΓ3ΐίοη (ρρεη) 3ΐ 5ΐ3ηεΐ3εεΙίζεεΙ 02 εοηεεηΐΓ3ΐίοη (15.0% εΙίεδεΙ 
εη§ίηεδ, 3.0% ΗοίΙεεδ) δΗουΙεΙ ηοί εχεεεεΙ 50 ρρεη. 

4.4 Οη8θ3εά ρεοεεάυεεδ ίοε άεεηοηδΐε3ΐίη§ εοεηρίίθηεε 

4.4.1 Ροε εεεΗ ΕΟΟ υηίΐ, ΐΗε ΕΤΜ-Α δΗουΙεΙ εοηΐ3ίη 3 νεείίίε3ΐίοη ρεοεεείυεε ίοε υδε 3ΐ δυενεγδ 35 
εεε|υίεεεΙ. ΤΗ ίδ ρεοεεείυεε δΗουΙεΙ ηοί εερυίεε δρεείθΙίζεεΙ ερυίρεηεηΐ οε 3η ίη-εΙερίΗ Ι<ηοννΙεεΙ§ε οί ΐΗε 
δγδΐεεη. ΝΛ/Ηεεε ρ3εΐίευΐ3ε εΙενίεεδ 3εε εερυίεεεΙ ίΗεγ δΗουΙεΙ 8ε ρεονίεΙεεΙ 3ηεΙ εη3ίηΐ3ΪηεεΙ 35 ρ3Γΐ οί ΐΗε 
δγδΐεεη. ΤΗε ΕΟΟ υηίΐ δΗουΙεΙ 8ε εΙεδί§ηεεΙ ίη δυεΗ 3 νν3γ 35 ΐο Ϊ3είΙίΐ3ΐε ίηδρεεΐίοη 35 εερυίεεεΙ. ΤΗε 83515 
οί ΐΗίδ νεείίίε3ΐίοη ρεοοεείυτε ίδ ΐΗθΐ ίΐ 311 εεΙεν3ηΐ εοεηροηεηΐδ 3ηεΙ ορεε3ΐίη§ ν3ΐυε5 οε 5εΐΐίη§5 3εε 
ννίΐΗίη ίΗοδε 35 3ρρεονεεΙ, ΐΗεη ΐΗε ρεεΐοεεηΒηεε οί ΐΗε ΕΟΟ δγδΐεεη ίδ ννίΐΗίη ίΗ3ί εεειυίεεεΙ ννίΐΗουΐ ίΗε 
ηεεεΙ ίοε 3εΐυ3ΐ εχΗ3υδΐ εεηίδδίοη εηε35υεεεηεηΐ5. Ιΐ ίδ 3ΐδο ηεεε553εγ ίο εηδυεε ίΗ3ΐ ίΗε ΕΟΟ υηίΐ ίδ ΐίίίεεΙ 
ΐο 3 ίυεΙ οίΙ εοεηΗυδΐίοη υηίΐ ίοε ννΗίεΗ ίί ίδ Γ3ΐεεΙ - ΐΗίδ ίοεεηδ ρ3Γί οί ίΗε 5Ε0Ρ. Α ΤεεΗηίε3ΐ ΡίΙε εεΐ3ίεεΙ ίο 
3η ΕΙΑΡΡ εεείίΐίε3ίε, ίΐ 3ν3ίΐ381ε, οε 3η ΕχΗ3υ5ΐ 035 ϋεεΐ3Γ3ίίοη ίδδυεεΙ 8γ ΐΗε εη§ίηε εηεΐεεε οε εΙεδί§ηεε οε 
3ηοΐΗεε εοεηρεΐεηΐ ρ3Γΐγ οε 3 ΡΙυε 035 ϋεεΐ3ε3ίίοη ίδδυεεΙ 8γ ΐΗε ΗοίΙεε εη3ΐ<εε οε εΙεδί§ηεε οε 3ηοίΗεε 
εοεηρεΐεηί ρ3Γΐγ δεενεδ ΐΗίδ ρυεροδε ίο ίΗε 53ίίδΪ3είίοη οί ίΗε ΑεΙεηίηίδΐε3ίίοη. 

4.4.2 ΙηεΙυεΙεεΙ ίη ίΗε νεείίίε3ΐίοη ρεοεεείυεε δΗουΙεΙ 8ε 3II εοεηροηεηΐδ 3ηεΙ ορεε3ίίη§ ν3ΐυεδ οε 
δεΐΐίη§5 ννΗίεΗ εη3γ 3ίίεεί ίΗε ορεε3ΐίοη οί ΐΗε ΕΟΟ υηίΐ 3ηεΙ ίΐδ θΗΜίίγ ΐο εηεεΐ ίΗε ΟεεΐίίίεεΙ \/3ΐυε. 

4.4.3 ΤΗε νεείίίε3ΐίοη ρεοεεείυεε δΗουΙεΙ 8ε δυΗεηίΐΐεεΙ 8γ ΐΗε ΕΟΟ δγδΐεεη εη3ηυί3εΐυεεε 3ηεΙ 3ρρεονεεΙ 
8γ ίΗε ΑεΙεηίηίδΐΓ3ίίοη. 

4.4.4 ΤΗε νεείΐίεθίίοη ρεοεεείυεε δΗουΙεΙ εονεε 8οΐΗ 3 εΙοευεηεηΐ3ΐίοη εΗεεΙ< 3ηεΙ 3 ρΗγδίεθΙ εΗεεΙ< οί 
ΐΗε Ε60 υηίΐ. 

4.4.5 ΤΗε δυενεγοε δΗουΙεΙ νεείίγ ΐΗ3ΐ ε3εΗ Ε60 υηίΐ ίδ ίηδΐ3ΐΙεεΙ ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίΐΗ ΐΗε ΕΤΜ-Α 3ηεΙ Η35 
3η 5Ε(Χ 35 εεειυίεεεΙ. 

4.4.6 Αΐ ΐΗε άίδεεείίοη οί ίΗε ΑεΙεηίηίδΐΓ3ΐίοη, ΐΗε δυενεγοε δΗουΙεΙ Η3νε ΐΗε ορΐίοη οί εΗεεΙ<ίη§ οηε οε 
311 οί ΐΗε ίεΙεηΐίίίεεΙ εοεηροηεηΐδ, ορεε3ίίη§ ν3ΐυεδ οε δείίίη§5. \Ν Ηεεε ΐΗεεε ίδ εηοεε ΐΗ3η οηε Ε66 υηίΐ, 
ΐΗε ΑεΙεηίηίδΐΓ3ΐίοη εη3γ, 3ί ίΐδ εΐίδεεεΐίοη, 388εενί3ΐε οε εεείυεε ΐΗε εχίεηΐ οί ίΗε δυενεγ οη 8θ3εεΙ, 
Ηοννενεε, ΐΗε εηΐίεε δυενεγ δΗουΙεΙ 8ε εοεηρίεΐεε) ίοε 3ΐ Ιε3δΐ οηε οί εεεΗ ΐγρε οί Ε66 υηίΐ οη 8θ3εεΙ 
ρεονίεΙεεΙ ΐΗθΐ ίΐ ίδ εχρεεΐεε) ΐΗ3ί ίΗε οΐΗεε Ε66 υηίΐδ ρεείοεεη ίη ΐΗε 53εηε εη3ηηεε. 
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4.4.7 ΤΗε ΕΟΐΟ υηίΐ δΗουΙεΙ ίηεΐυείε εηε3Π5 ΐο 3υΐοεη3ΐίε3ΐΙγ εεεοεεΙ ννΗεη ίΗε 5γ5ΐεεη ί5 ίη υϊθ. Τήϊ5 
ίΗουΙε) 3υΐοεη3ίίε3ΐΙγ εεεοεεΙ, 3ί Ιε35ΐ 3ί ΐΗε ίεεειυεηεγ δρεείίίεεΙ ίη ρ3ε3§ε3ρΗ 5.4.2, 35 3 ιηίηίιηυιη, 
\Λ/35Η\Λ/3ΐεΓ ρεε55υεε 3ηε! ίΐονν ε3ΐε 3ΐ ίΗε ΕΟΐΟ υηίί'5 ίηίεΐ εοηηεείίοη, εχΗ3υ5ΐ §35 ρεε55υεε Ηείοεε 3ηεΙ 
ρεε55υεε εΐεορ 3εεο55 ΐΗε ΕΟΐΟ υηίΐ, ίυεΙ οίΙ εοεηΗυδΐίοη εςυίρεηεηί Ιθ3εΙ, 3ηεΙ εχΗ3υ5ΐ §35 ΐεεηρεε3ίυεε 
Ηείοεε 3ηεΙ 3ίίεε ΐΗε ΕΟΐΟ υηίΐ. ΤΙηε ε)3ΐ3 ΓεεοεεΙίη§ 5γ5ΐεεη δΗουΙεΙ εοεηρίγ ννίίΗ ΐΗε εεςυίεεεηεηΐδ οί 
5εεΐίοη5 7 3ηεΙ 8. Ιη ε35ε οί 3 υηίΐ εοη5υεηίη§ είιειηίεθΙδ 3ί 3 ίεηοννη ε3ΐε 35 εΙοευεηεηΐεεΙ ίη ΕΤΜ-Α, 
εεεοεεΙδ οί 5υεΗ εοηδυεηρίίοη ίη ΐΗε ΕΟΐΟ ΚεεοεεΙ ΒοοΙ< 3150 5εενε5 ΐίιίδ ρυεροδε. 

4.4.8 ΙΙηεΙεε δείιεηιε Α, ίί 3 εοηίίηυουδ εχίΐ3υ5ΐ §35 εηοηίίοείη§ 5γ5ΐεεη ί5 ηοΐ ίίΐΐεεΙ, ίΐ ί5 
εεεοεηεηεηεΙεεΙ ΐίΐ3ΐ 3 ά3Μγ 5ροΐ είιεεΙ< οί ΐΗε εχίΐ3υ5ΐ §35 ε|υ3ΐίΐγ ίη ΐειτηδ οί 50 2 (ρρεη)/00 2 (%) ε3ίίο, ί5 
υ5εεΙ ίο νεείίγ εοεηρΙί3ηεε ίη εοη]υηεΐίοη ννίίΗ ρ3ε3εηεΐεε είιεεΙ<5 5ΐίρυΐ3ίεεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρή 4.4.7. Ιί 3 
εοηΐίηυουδ εχίΐ3υ5ΐ §35 εηοηίΐοείη§ 5γ5ΐεηι ί5 ίίΐΐεεΙ, οηΐγ εΐ3ίΙγ 5ροΐ εήεεΙ<5 οί ΐΗε ρ3ε3εηεΐεε5 ΙίδΐεεΙ ίη 
ρ3Γ3§Γ3ρίι 4.4.7 ννουΙεΙ 8ε ηεεεΙεεΙ ΐο νεείίγ ρεορεε ορεε3ίίοη οί ΐΗε Ε0>0 υηίί. 

4.4.9 Ιί ΐΗε ΕΟΐΟ 5γ5ΐεεη εη3ηυί3εΐυεεε ί5 υη381ε ΐο ρεονίεΙε 355υε3ηεε ΐΗ3ί ΐΗε ΕΟΐΟ υηίΐ ννίΙΙ εηεεΐ ΐΗε 
ΟεεΐίίίεεΙ \/3ΐυε οε ΗεΙονν Ηείννεεη 5υενεγ5, Ηγ εηε3Π5 οί ΐΗε νεείίίεθΐίοη ρεοεεείυεε 5ίίρυΐ3ΐεεΙ ίη 
ρ3ε3§ε3ρΗ 4.4.1, οε ίί ΐΗΪ5 εεε|υίεε5 5ρεεΪ3ΐΪ5ΐ εςυίρεηεηΐ οε ίη-εΙερΐΗ Ι<ηοννΙεεΙ§ε, ίί ί5 εεεοεηεηεηεΙεεΙ ίΗθί 
εοηΐίηυουδ εχΗ3υ5ΐ §35 εηοηίίοείη§ οί ε3εΗ ΕΟΐΟ υηίΐ Ηε υδεεΙ, 5εΗεεηε Β, ΐο 355υεε εοεηρΙΗηεε ννίίΗ 
εε§υΐ3ΐίοη5 14.1 3ηεΙ/οε 14.4 οί ΜΑΚΡΟΗ Αηηεχ VI. 

4.4.10 Αη ΕΟΐΟ ΚεεοεεΙ ΒοοΙ< δΗουΙεΙ Ηε εη3ίηί3ίηεεΙ Ηγ ΐΗε δΗίροννηεε εεεοεεΙίη§ εη3ίηΐεη3ηεε 3ηεΙ 
5εενίεε οί ΐΗε υηίί ίηεΐυείίη§ ΙίΙ<ε-ίοε-ΙίΙ<ε εερΗεεεηεηΐ. ΤΗε ίοεεη οί ΐΗί5 εεεοεεΙ δΗουΙεΙ Ηε δυΗεηίίίεεΙ Ηγ ΐΗε 
Ε60 5γ5ΐεεη εη3ηυί3εΐυεεε 3ηεΙ 3ρρεονεεΙ Ηγ ΐΗε ΑεΙεηίηί5ίε3ΐίοη. ΤΗΪ5 Ε60 ΚεεοεεΙ ΒοοΙ< δΗουΙεΙ Ηε 
3ν3ίΐ3ΗΙε 3ΐ 5υενεγ5 35 εεειυίεεεΙ 3ηά εη3γ Ηε εεθά ίη εοη]υηεΐίοη ννίίΗ εη§ίηε-εοοεη Ιο§-ΗοοΙ<5 3ηεΙ οίΗεε 
εΐ3ί3 35 ηεεε553εγ ΐο εοηίίεεη ΐΗε εοεεεείίοη ορεε3ΐίοη οί ΐΗε Ε60 υηίΐ. ΑΙΐεεη3ΐίνεΙγ, ΐΗϊ5 ίηίοεεη3ΐίοη 
δΗουΙεΙ Ηε εεεοεεΙεεΙ ίη ίΗε νε55εί5 ρΗηηεεΙ εη3ίηίεη3ηεε εεεοεεΙ 5γ5ΐεεη 35 3ρρεονεεΙ Ηγ ΐΗε 
ΑεΙεηίηΪ5ΐε3ΐίοη. 

5 δεΗΕΜΕ Β - Ε60 5Υ5ΤΕΜ ΑΡΡΚΟνΑΙ, 51)ΚνΕΥ ΑΝϋ ΟΕΚΤΙΡΚΑΤΙΟΝ υδΙΝΟ 

ΟΟΝΤΙΝυουδ ΜΟΝΙΤΟΚΙΝ6 ΟΡ 50ΧΕΜΙ55Ι0Ν5 

5.1 ΰεηεεβΙ 

ΤΗί5 5εΗεεηε δΗουΙεΙ Ηε υδεεΙ ΐο εΙεεηοη5ΐε3ΐε ίΗθί ΐΗε εεηί55ίοη5 ίεοεη 3 ίυεΙ οίΙ εοεηΗυδΐίοη υηίί ίίΐΐεεΙ 
ννίίΗ 3η ΕΟΐΟ ννίΙΙ, ννίίΗ ΐΗ3ί 5γ5ΐεεη ίη ορεε3ΐίοη, εεδυΐί ίη ίΗε εεειυίεεεΙ εεηί55ίοη ν3ΐυε (ε.§. 35 5ΐ3ΐεε1 ίη 
ΐΗε 5Ε0Ρ) οε ΗεΙονν 3ί 3ηγ Ιθ3εΙ ροίηΐ, ίηεΙυεΙίη§ ε)υείη§ ίε3η5ίεηί ορεε3ΐίοη 3ηεΙ ίΗυ5 εοεηρΙί3ηεε ννίίΗ ίΗε 
εεε|υίεεεηεηΐ5 οί εε§υΐ3ΐίοη5 14.1 3ηεΙ/οε 14.4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI. 

5.2 ΑρρεονθΙ 

0οεηρΙί3ηεε ε1εεηοη5ΐε3ΐεεΙ ίη δεενίεε Ηγ εοηίίηυουδ εχΗευδΐ §35 εηοηίΐοείη§. Μοηίίοείη§ 5γ5ΐεεη δΗουΙεΙ 
Ηε 3ρρεονεε1 Ηγ ΐΗε ΑεΙεηίηί5ΐε3ίίοη 3ηεΙ ίΗε εε5υΙΐ5 οί ίΗ3ί εηοηίίοείη§ 3ν3ίΐ3ΗΙε ΐο ΐΗε ΑεΙεηίηί5ΐε3ΐίοη 35 
ηεεε553εγ ΐο εΙεεηοη5ΐε3ΐε εοεηρΙί3ηεε 35 εεειυίεεεΙ. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


28141 


5.3 5υενεγ εηά εείΙίίίε3ΐίοη 

5.3.1 ΤΗε εηοηίίοείη§ 5γ5ίεεη οί ίΗε ΕΟΟ 5γ5ίεεη δΗουΙεΙ 8ε 5υ8]εεί ίο 5υενεγ οη ίη5ί3ΐΐ3ίίοη 3ηεΙ 3ί 
ϊηϊΙϊ3ΐ, 3ηηυ3ΐ/ίηίεεεηεεΙί3ίε 3ηοΙ εεηε\Λ/3ΐ5 5υενεγ5 8γ ίΗε ΑεΙεηίηί5ίε3ίίοη. 

5.3.2 Ιη 3εεοεεΐ3ηεε ννίίΗ εε§υΐ3ίίοη 10 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI, εηοηίίοείη§ 5γ5ίεεη5 οί Ε60 υηίί5 ιτΐ3γ 
3ΐ5ο 8ε 5υ8]εεΐ ίο ίηδρεείίοη 8γ ροεί 5ί3ίε εοηίεοΙ. 

5.3.3 Ιη ίΗοϊε ίη5ί3ηεε5 ννΗεεε 3η Ε60 5γ5ίεεη ί$ ϊη5ΐ3ΐΙεεΙ, ϊεείίοη 2.6 οί ί8ε 5υρρΙεεηεηί ίο ί8ε 5Ηίρ'5 
Ιηίεεη3ίίοη3ΐ Αϊγ ΡοΙΙυίίοη Ρίενεηίίοη ΟεΓΐϊίϊεθΙε ϊΗουΙεΙ 8ε εΐυΐγ εοεηρΙείεεΙ. 

5.4 03ΐευΐ3ίΐοη οί εεηΪ55ίοη Γ3ίε 

5.4.1 Εχ83ϋ5ί §35 εοεηροδίίίοη ίη ίεεεηδ οί $0 2 (ρρεη)/(;0 2 (%) δΗουΙεΙ 8ε εηε35υεεεΙ 3ί 3η 3ρρεορεί3ίε 
ροδίίίοη 3ίίεε ίΗε Ε60 υηίί 3ηεΙ ΐίΐ3ΐ εηε35υεεεηεηί δΗουΙεΙ 8ε ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίΐΗ ίΗε εεε|υίεεεηεηί5 οί 
δεείίοη 6 35 3ρρΙίε38Ιε. 

5.4.2 $0 2 (ρρεη) 3ηεΙ 00 2 (%) ίο 8ε εοηίίηυουδίγ εηοηίίοεεεΙ 3ηεΙ εεεοεεΙεεΙ οηίο 3 εΐ3ί3 εεεοεεΙίη§ 3ηεΙ 
ρεοεε55ίη§ εΙενίεε 3ί 3 ε3ίε ννΗίεΗ δΗουΙεΙ ηοί 8ε Ιε55 ίΗ3η 0.0035 Ηζ. 

5.4.3 Ιί εηοεε ίΗ3η οηε 3Π3ΐγ5εε ί5 ίο 8ε υδεεΙ ίο εΐείεπηίηε ίΗε 50 2 /00 2 Γ3ίίο, ίΗεδε δΗουΙεΙ 8ε ίυηεεΙ 
ίο Η3νε 5ΪΓηίΐ3Γ 53εηρΙίη§ 3ηεΙ εηε35υεεεηεηί ίίεηεδ 3ηεΙ ίΗε εΐ3ί3 ουίρυί5 3ΐί§ηεεΙ 50 ίΗ3ί ίΗε 50 2 /00 2 Γ3ίίο 
ί5 ίυΙΙγ Γερίε5εηί3ίίνε οί ίΗε εχΗ3ϋ5ί §35 εοεηροδίίίοη. 

5.5 ΟηΗοαεά ρεοεεάυεβδ ίοε ε)εηιοη5ΐΓ3ΐίη§ εοεηρίϊβηεε ννίΐΗ εεηϊδδϊοη Ιίιτιΐΐ 

5.5.1 ΤΗε εΐ3ΐ3 ΓεεοίεΙίη§ 5γ5ίεεη δΗουΙεΙ εοεηρίγ ννίΐΗ ίΗε εεε|υίεεεηεηί5 οί 5εείίοη5 7 3ηεΙ 8. 

5.5.2 ϋ3ίΙγ 5ροΐ εΗεεΙ<5 οί ίΗε ρ3ε3εηείεε5 ΙίδΐεεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 4.4.7 3εε ηεεεΙεεΙ ίο νεείίγ ρεορεε 
ορεε3ίίοη οί ίΗε Ε60 υηίί 3ηεΙ δΗουΙεΙ 8ε εεεοεεΙεεΙ ίη ίΗε Ε(30 ΚεεοεεΙ ΒοοΙ< οε ίη ίΗε εη§ίηε-εοοεη Ιο§§εε 
5γ5ίεεη. 

5.6 ΕΟΟ 5γδΐεεη ΤεεΗηίθ3ΐ ΜθηυεΙ "5εΗεεηε Β" (ΕΤΜ-Β) 

5.6.1 Ε3εΗ ΕΟΟ υηίί δΗουΙεΙ 8ε 5υρρΙίεοΙ ννίΐΗ 3η ΕΤΜ-Β ρεονίεΙεεΙ 8γ ίΗε εη3ηυί3είυεεε. ΤΗΪ5 ΕΤΜ-Β δΗουΙεΙ, 
35 3 εηίηίεηυεη, εοηί3ίη ίΗε ίοΙΙοννίη§ ίηίοεεη3ίίοη: 

.1 ίΗε ίοΙεηΐίΐίο3ΐίοη οί ίΗε υηίί (εη3ηυί3είυεεε, εηοεΙεΙ/ίγρε, 5εεί31 ηυεηΗεε 3ηεΙ οίΗεε 

8εί3ίΐ5 35 ηεεε553εγ) ίηεΙυεΙίη§ 3 είεδεείρίίοη οί ίΗε υηίί 3ηεΙ 3ηγ εεε]υίεεεΙ 3ηεί113εγ 
5γ5ίεεη5; 

.2 ίΗε ορεε3ίίη§ Ιίεηίίδ, οε ε3η§ε οί ορεε3ίίη§ ν3ΐυε5, ίοε ννΗίεΗ ίΗε υηίί ί5 εεείίίίεεΙ. ΤΗεδε 
δΗουΙεΙ, 35 3 εηίηίεηυεη, ίηεΐυείε: 

.1 εη3χίεηυεη 3ηεΙ, ίί 3ρρΙίε38Ιε, εηίηίεηυεη εη355 ίΐονν ε3ίε οί εχΗ3υ5ί §35; 

.2 ίΗε ροννεε, ίγρε 3ηεΙ οίΗεε εεΙεν3ηί ρ3ε3εηείεε5 οί ίΗε ίυεΙ οίΙ εοεηΗυδίίοη υηίί 
ίοε ννΗίεΗ ίΗε Ε(30 υηίί ί5 ίο 8ε ίίΐΐεεΙ. Ιη ίΗε ε3585 οί ΗοίΙεεδ, ίΗε εη3χίεηυεη 
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3ίτ/ίυεΙ Γθΐϊο 3ί 100% Ιθ3ά 5ίιουΙεΙ 3 Ιϊο ίιε §ίνεη. Ιη ΐίιε ε35ε5 οΐ άίε$εΙ εη§ίηε5 
ννήεΐΙηεΓ ΐίιε εη§ίηε ί5 οί 2 ογ 4-5ΐΓθΙ<ε εγείε; 

.3 ιπ3χίιηυιη 3ηεΙ ιηίηίιηυιη \Λ/35ίινν3ΐεΓ ΐΐονν Γ3ίε, ίηίεΐ ρΓε55υτε5 3ηεΙ ιηίηίιηυιη 

ίηίεΐ \Λ/3ΐεε 3ΐΙοΙίηίΐγ (150 9963-1-2); 

.4 εχΙΐ3υ5ΐ §35 ίηίεΐ ίειηρεΓ3ίυΓε Γ3η§ε5 3ηε) ιη3χίιηυιη 3ηεΙ ιηίηίιηυιη εχίΐ3υ5ΐ §35 
ουΐΐεΐ ΐεεηρεΓ3ΐυΓε ννίΐή ΐήε ΕΟΟ υηίΐ ίη ορεΓ3ίίοη; 

.5 εχΙΐ3υ5ΐ §35 εΙίΐΐεΓεηΐίθ I ρΓε55υτε Γ3η§ε 3ηε) ΐίιε ιη3χίιηυιη εχίΐ3υ5ΐ §35 ίηίεΐ 

ρεε55ϋΓε ννίίίι ΐίιε ίυεί οίί εοιηίιυδΐίοη υηίΐ ορεΓ3ίίη§ 3ί ΜΟΒ ογ 80% οί ροννεΓ 
Γ3ΐίη§ ννίιίείιενεΓ ί5 3ρρεορπ3ΐε; 

.6 53ίίηίίγ ΙενεΙδ ογ ίεεδίι ννθίετ είειηεηίδ ηεεε553Γγ ΐο ρεονίείε 3εΙερυ3ίε 

ηευΐΓ3ίίζίη§ 3§εηΐ5; 3ηε) 

.7 οΐίιεε ρ3Γ3ΐηεΐεΓ5 35 ηεεε553Γγ εοηεεεηίη§ ΐίιε ορεΓ3ίίοη οί ΐήε ΕΟΟ υηίΐ; 

.3 3ηγ ΓεςυίΓεεηεηΐδ ογ τε5ίπεΐίοη5 3ρρΙίε3ί>Ιε ΐο ΐίιε ΕΟΟ υηίΐ ογ 355οεί3ίεεΙ εςυίριηεηΐ; 

.4 εοΓΓεεΐίνε 3εΐίοη5 ίη ε35ε οί εχεεεεί3ηεε5 οί ΐίιε 3ρρΙίε3ί>Ιε ηιεχίιηυιη 3ΐΙο\Λ/3ίιΙε 50 2 /00 2 
Γ3ΐίο, ογ \Λ/35ίινν3ΐεΓ είί5είΐ3Γ§ε ετίΐετίθ; 

.5 ΐίΐΓου§ίι Γ3η§ε ρεείθΓΓη3ηεε ν3Π3ΐίοη ίη \Λ/35ίινν3ίεΓ είΐ3Γ3εΐεπ5ΐίε5; 

.6 είε5ί§η ΓερυίΓειηεηΐδ οί ΐίιε \Λ/35ίινν3ίεΓ 5γ5ΐεεη. 

5.6.2 Τίιε ΕΤΜ-Β δίιουίεΙ Ιοε 3ρρεονεεΙ Ιογ ΐίιε Αε)Γηίηί5ΐΓ3ΐίοη. 

5.6.3 Τίιε ΕΤΜ-Β 5ίιουΙεΙ ίιε ΓεΐθίηεεΙ οη ΙοοθΓεΙ ΐίιε 5ίιίρ οηΐο ννίιίείι ΐίιε ΕΟΟ υηίΐ ί5 ίίΐΐεεΙ. Τίιε ΕΤΜ-Β 

δίιουίεί ίιε 3ν3ίί3ίιΙε ίοτ 5υτνεγ5 35 Γεε)υίτεεΙ. 

5.6.4 ΑιηεηεΙιηεηΐδ ίο ΐίιε ΕΤΜ-Β ννίιίείι τείίεεΐ ΕΟΟ υηίΐ είΐ3η§ε5 ΐίΐ3ΐ 3ίίεεΐ ρεΓίθΓΓΠ3ηεε ννίίίι 
τεδρεεί ίο εεηί55ίοη5 ΐο 3ϊγ 3ηεΙ/θΓ νν3ΐεε 5ίιουΙεΙ ίιε 3ρρεονεεί ίιγ ΐίιε ΑείΓηίηί5ΐΓ3ίίοη. \Λ/ίιεεε 3είεΙίίίοη5, 
εΐείεΐίοηδ ογ 3Γηεηε)Γηεηί5 ίο ΐίιε ΕΤΜ-Β 3Γε 5ερ3Γ3ΐε ΐο ΐίιε ΕΤΜ-Β 35 ίηίίίθΙΙγ 3ρρεονεεΙ, ΐίιεγ δίιουΐεΐ ίιε 
τεΐ3ίηεε) ννίίίι ΐίιε ΕΤΜ-Β 3ηεΙ δίιουίεί ίιε εοηδίείεΓεε) 35 ρ3Γΐ οΐ ίί. 

6 ΕΜΙ55ΙΟΝ ΤΕ5ΤΙΝΟ 

6.1 Εγπ ϊ55ίοη ΐε5ΐίη§ δίιουΐεΐ ίοΙΙονν ΐίιε Γερυίτειηεηΐδ οί ΐίιε ΝΟΧ ΤεείιηίεθΙ ΟοεΙε 2008, είίθρίετ 5, 
3ηεί 355οεί3ίεεΙ 3ρρεηεΙίεε5, εχεερί 35 ρτονίεΐεε! ίοε ίη ΐίιεδε §υίείεΙίηε5. 

6.2 002 δίιουίεΙ ίιε Γηε35υτεεΙ υ5ίη§ 3η 3Π3ΐγ5εε ορεΓ3ΐίη§ οη ηοη-είί5ρεΓ5ίνε ίηίΓ3ΓεεΙ (ΝϋΙΚ) 

ρπηείρΙε 3ηεΙ ννίίίι 3εΙεΙίίίοη3ΐ εςυίρεηεηΐ 5υείι 35 είτγεεδ 35 ηεεε553Γγ. 502 δίιουίεί ίιε Γηε35υτεεΙ υ5ίη§ 

3Π3ίγ5εΓ5 ορεΓ3ίίη§ οη ηοη-είί5ρεΓ5ίνε ίηίΓ3ΓεεΙ (ΝϋΙΚ) ογ ηοη-εΙί5ρεΓ5ίνε υΙίΓ3-νίοίεί (ΝϋΙΐν) ρπηείρΙεδ 
3ηεΙ ννίίίι 3εΙεΙίίίοη3ΐ ερυίρεηεηΐ 5υείι 35 είτγεεδ 35 ηεεε553Γγ. Οΐίιεε 5γ5ΐεηΐ5 ογ 3η3ΐγ5εΓ ρπηείρΙεδ ηΐ3γ ίιε 
3εεερΐεεΙ, 5υί>]εεΐ ίο ΐίιε 3ρρεον3ί οΐ ΐίιε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη, ρεονίείεεΙ ΐίιεγ γίείεί εςυίνεΐεηί ογ ΙοεΙΐετ τε5υίΐ5 
ΐο ΐίιοδε οί ΐίιε εειυίριηεηΐ τείεΓεηεεεί 3ίιονε. Ρογ 3εεερί3ηεε οί οΐίιετ 002 5γ5ΐεηΐ5 ογ 3Π3ίγ5εΓ 
ρπηείρίεδ, ΐίιε τείεΓεηεε ηιεΐίιοε) δίιουΙεΙ ίιε ίη 3εεοΓεί3ηεε ννίίίι ΐίιε Γερυίτειηεηίδ οί 3ρρεηε)ίχ III οί ΐίιε 
ΝΟ χ ΤεείιηίεθΙ ΟοεΙε 2008. 
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6.3 ΑηθΙγϊθΓ ρειΤοπηθηεθ 58ουΙεΙ 8ε ίη 3εεοτεΐ3ηεε ννίί8 ί8ε Γεε)υίΓειηεηΐ5 οί 5εείίοη5 1.6 ΐο 1.10 οί 
ερρεηεΐίχ III οίΐ8ε ΝΟ χ Τεε8ηίε3ΐ ΟοεΙε 2008. 

6.4 Αη εχΐιευϊΐ §35 53ΐηρΙε ίοΓ 502 δΙιουΙεΙ 8ε ο8ί3ίηεεΙ ίΓοιη 3 ΓερΓε5εηΐ3ΐίνε 53ΐηρΙίη§ ροίηΐ 
εΙοννη5ΐΓε3ΐη οίΐ8ε ΕΟΟ υηίί. 

6.5 50 2 3ηεΙ <Ζ0 2 58ουΙεΙ 8ε ιηοηίίοΓεεΙ υ5ίη§ είί8εΓ ίη 5ίίυ ογ εχΐΓ3είίνε 53ΐηρΙε 5γ5ΐειτΐ5. 

6.6 ΕχΐΓ3είίνε εχ83ϋ5ΐ §35 53ΐηρΙε5 ίοΓ 50 2 εΙεΐεΓΓηίη3ΐίοη 58ουΙεΙ 8ε Γη3ϊηΐ3ϊηεεΙ 3ί 3 δυίίίείεηΐ 
ΐειηρεΓ3ΐυΓε ΐο 3νοίε1 εοηεΙεηδεεΙ \Λ/3ΐεε ίη ί8ε 53ΐηρΙίη§ 5γ5ΐειη 3ηεΙ 8εηεε Ιθ55 οί 50 2 . 

6.7 Ιί 3η εχΐΓ3εΐίνε εχ83υ5ΐ §35 53ΐηρΙε ίοε εΙεΐεπηίη3ίίοη ηεεε)5 ΐο 8ε είπεε) ρτίοτ ΐο 3η3ΐγ5ί5 ίΐ 
58ουΙε1 8ε εΙοηε ίη 3 ιτΐ3ηηεΓ ί83ΐ εΙοεδ ηοΐ εεδυΐΐ ίη Ιθ55 οί 50 2 ίη ΐ8ε 53ΐηρΙε 35 3η3ΐγ5εεΙ. 

6.8 Τ8ε 50 2 3ηεΙ 00 2 ν3ΐυε5 58ουΙεΙ 8ε εοιηρ3ΓεεΙ οη ί8ε 83515 οί ΐ8ε 53ΐηε Γε5ίεΙυ3ΐ \Λ/3ΐετ εοηΐεηΐ 
(ε.§. ε)τγ ογ ννίΐ8 ΐ8ε 53ηιε \Λ/εΐηε55 ΪΓ3είίοη). 

6.9 Ιη ]υ5ΐίίίεεΙ ε35ε5 \Λ/8εεε ΐ8ε 00 2 εοηεεηΐΓ3ΐίοη ί5 τεεΙυεεεΙ 8γ ΐ8ε ΕΟΟ υηίί, ί8ε 00 2 
εοηεεηίΓ3ίίοη ε3η 8ε Γηε35υτεεΙ 3ί ί8ε ΕΟΟ υηίί ίηίεΐ, ρεονίεΙεε! ί83ί ί8ε εοΓΓεείηε55 οί 5υε8 3 
Γηεί8οεΙοΙο§γ ε3η 8ε εΙεεΗγ εΙεΓηοη5ΐΓ3ίεεΙ. Ιη 5υε8 ε35ε5 ί8ε 50 2 3ηε) 00 2 ν3ΐυε5 58ουΙεΙ 8ε εοεηρ3ΓεεΙ οη 
3 είτγ 83515. Ιί Γηε35υτεεΙ οη 3 ννεί 83515 ΐ8ε νν3ΐετ εοηΐεηΐ ίη ί8ε εχ83υ5ΐ §35 5ίΓε3Γη 3ΐ ί8θ5ε ροίηΐδ 
58ουΙεΙ 3150 8ε εΙεΐεΓΓηίηεεΙ ίη οτεΐεε ίο εοΓΓεεΐ ΐΗε τε3εΙίη§5 ΐο είτγ 83515 ν3ΐυε5. Ρογ ε3ΐευΐ3ίίοη οί ί8ε 00 2 
ν3ΐυε οη 3 είτγ 83515, ί8ε είτγ/ννεΐ εοΓΓεεΐίοη ί3εΐοε ιτΐ3γ 8ε ε3ΐευΐ3ΐεε) ίη 3εεοεεΐ3ηεε ννίΐ8 ρ3Γ3§Γ3ρ8 

5.12.3.2.2 οί ί8ε ΝΟ χ Τεε8ηίε3ΐ ΟοεΙε 2008. 

7 ϋΑΤΑ ΚΕΟΟΚϋΙΝΟ ΑΝϋ ΡΚΟΟΕ55ΙΝ6 ϋΕνίΟΕ 

7.1 Τ8ε τεεοΓεΙίη§ 3ηεΙ ρεοεε55ίη§ εΙενίεε δήουΙεΙ 8ε οί το8υ5ΐ, ΐ3ΐηρεΓ-ρΓθοί εΙε5ί§η ννίί8 Γε3εΙ-οηΙγ 
ε3ρ3 8ίΙίΐγ. 

7.2 Τ8ε Γεεοτείίη§ 3ηεΙ ρεοεε55ίη§ εΙενίεε 58ουΙεΙ ΓεεοτεΙ ΐΗε εΐ3ί3 τερυίτεεΙ 8γ 5εείίοη5 4.4.7, 5.4.2, 
3ηεΙ 10.3 3§3ίη5ΐ ΙΙΤΟ 3ηεΙ 58ίρ5 ροδίίίοη 8γ 3 01ο83ΐ Ν3νί§3ίίοη3ΐ 53ΐεΙΙίΐε 5γ5ΐεεη (ΟΝ55). 

7.3 Τ8ε Γεεοτείίη§ 3ηεΙ ρεοεε55ίη§ εΙενίεε 58ουΙεΙ 8ε ε3ρ381ε οί ρεερ3πη§ τεροεΐδ ονεε δρεείίίεεΙ ίίεηε 
ρετίοείδ. 

7.4 ϋ3ί3 58ουΙεΙ 8ε τεΐ3ίηεεΙ ίοΓ 3 ρετίοεΙ οί ηοΐ Ιε55 ΐ83η 18 εηοηΐ85 ίΓοιη ί8ε εΐ3ΐε οί ΓεεοτεΙίη§. Ιί 
ί8ε υηίί ί5 ε83η§εεΙ ονεε ΐή3ΐ ρετίοεΙ, ί8ε 58ίροννηεΓ 58ουΙεΙ εηδυτε ΐ83ί ίΗε τερυίτεεΙ εΐ3ί3 ί5 τεί3ίηεεΙ οη 
8θ3τεΙ 3ηεΙ 3ν3ίΐ381ε 35 τερυίτεεΙ. 

7.5 Τ8ε εΙενίεε 58ουΙεΙ 8ε ε3ρ381ε οί εΙοννηΙθ3εΙίη§ 3 εοργ οί ί8ε ΓεεοεεΙεεΙ εΐ3ί3 3ηεΙ τεροΓΐδ ίη 3 
τε3εΙίΙγ υ5ε381ε ίοπτΐ3ί. 5υε8 εοργ οί ί8ε εΐ3ί3 3ηεΙ τεροΓΐδ 58ουΙεΙ 8ε 3ν3ίΐ381ε ίο ί8ε Αε)ιηίηί5ΐΓ3ΐίοη ογ 
ροΓΐ 5ΐ3ΐε 3υί8θΓίίγ 35 τεςυεδΐεεΙ. 

8 ΟΝΒΟΑΚϋ ΜΟΝΙΤΟΚΙΝΟ ΜΑΝΙΙΑί (ΟΜΜ) 

8.1 Αη ΟΜΜ 58ουΙεΙ 8ε ρΓερετεεΙ ΐο εονεΓ ε3ε8 Ε60 υηίί ίη5ΐ3ΐΙεεΙ ίη εοη]υηείίοη ννίΐΗ ίυεΙ οίΙ 
εοηη8υ5ΐίοη εςυίριηεηΐ, \Λ/8ίε8 58ουΙεΙ 8ε ίεΙεηΐίίίεεΙ, ίοΓ \Λ/8ίε8 εοιηρΙί3ηεε ί5 ΐο 8ε εΙεΓηοη5ΐΓ3ΐεε). 
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8.2 ΤΗε ΟΜΜ δΗουΙεΙ, 35 3 ιηίηίιηυιη, ίηεΐυείε: 

.1 ΐΗθ 5ΘΠ50Γ5 ίο Ηε υ5θά ίη εν3ΐυ3ίίη§ ΕΟ^ 5γ5ίειη ρεΓίοπτΐ3ηεε 3ηε1 \Λ/35ΐηνν3ΐβΓ 

ιηοηίίοπη§, ίήθϊ γ δεη/ίεε, ιτΐ3ίηίεη3ηεε 3ηεΙ ε3ΝΗΓ3ίίοη ΓεςυίΓειηεηίδ; 

.2 ίΗε ρο5ίΐίοη5 ίΓοιη ννΗίεΗ εχΗ3ϋ5ί ειηί55ίοη Γηε35υΓειηεηί5 3ηε1 νν35ή\Λ/3ΐεΓ ιηοηίίοπη§ 
3εε ΐο Ηε ΐ3ΐ<εη ίο§είΗεΓ ννϊΐή εΙεΐ3ίΐ5 οί 3ηγ ηεεε553Γγ 3ηείΙΐ3Γγ 5εενίεε5 5υεΗ 35 
53ΐηρΙε ΐΓ3Π5ΪεΓ Ιίηε5 3ηεΙ 53ΐηρΙε ίΓε3ίιηεηί υηίΐ5 3ηεΙ 3ηγ ΓεΙείεεΙ 5εη/ίεε ογ 
ιη3ίηΐεη3ηεε ΓεςυίΓειηεηίδ; 

.3 ίΗε 3Π3ΐγ5εΓ5 ίο Ηε υδεεΙ, ίΗείτ 5εη/ίεε, ιη3ίηίεη3ηεε, 3ηεΙ εθΠΙοΓθΙϊοη Γερυίτειτιεπίδ; 

.4 3Π3ΐγ5εε ζεεο 3ηε) 5ρ3η εΐιεεΙ< ρΓοεεεΙυτεδ; 3ηεΙ 

.5 οίΗεΓ ίηίοπηείίοη ογ εΐ3ΐ3 τεΐενεηί ίο ίΗε εοΓΓεεί ίυηείίοηίη§ οί ίΗε ιηοηίίοπη§ 5γ5ίειη5 
ογ ϊΐ5 υ5ε ίη εΙειηοη5ίΓ3ίίη§ εοιηρίίεηεε. 

8.3 ΤΗε ΟΜΜ δΗουΙε) δρεείΐγ Ηονν ίΗε ιηοηίίοπη§ ί5 ίο Ηε 5υτνεγεεΙ. 

8.4 ΤΗε ΟΜΜ δΗουΙεΙ Ηε 3ρρΓονεεΙ Ηγ ίΗε Αε)Γηϊηϊ5ΐΓ3ΐϊοη. 

9 5ΗΙΡ (ΌΜΡΙΙΑΝΟΕ 

9.1 50 χ ΕγπΪ55Ϊοπ 5 ΟοΐΎΐρΙΪ3ηοθ ΡΙθη (5Ε0Ρ) 

9.1.1 Ρογ 311 5ίιίρ5 ννΗίεΗ 3Γε ίο υ5ε 3η ΕΟ^ υηίί, ίη ρ3Γί ογ ίη ίοί3ΐ, ίη οτάετ ίο εοηηρίγ ννίίΗ ίΗε 
ΓερυίτεΓηεηίδ οί Γε§υΐ3ίίοη5 14.1 3ηεΙ 14.4 οί ΜΑΒΡΟΕ Αηηεχ VI ΐΠετε δΗουΙεΙ Ηε 3η 5Ε€Ρ ίοτ ίΗε δΗίρ, 
3ρρΓονεεΙ Ηγ ίΗε ΑεΙιηίηί5ίΓ3ίίοη. 

9.1.2 ΤΗε δΕ^Ρ δΗουΙε! Ιί5ΐ εεεΗ ίίειη οί ίυεΙ οίΙ εοιηΗυδίίοη εςυίριηεηί ννΗίεΗ ί5 ίο ηιεεί ίΗε 
Γεε)υίΓεηιεηί5 ίοΓ ορεΓ3ίίη§ ίη 3εεοτεΐ3ηεε \λ/ϊΙΗ ίΗε ΓερυίΓεηιεηίδ οί Γε§υΐ3ίίοη5 14.1 3ηεΙ/θΓ 14.4 οί 
ΜΑΚΡΟί Αηηεχ VI. 

9.1.3 ΙΙηεΙεΓ δεΗειηε Α, ίΗε δΕΟΡ δΗουΙεΙ ρεεδεηί Ηονν εοηίίηυουδ ιηοηίίοπη§ εΐ3ΐ3 ννίΙΙ εΙειηοη5ίΓ3ίε 
ίΗθί ίΗε ρ3Γ3ΓηείεΓ5 ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 4.4.7 3Γε ιτΐ3ίηί3ίηεεΙ ννίίΗίη ίΗε Γη3ηυί3είυΓεΓ'5 ΓεεοΓΠΓηεηεΙεεΙ 
5ρεείίίε3ίίοη5. ΙΙηεΙεΓ δεΗειηε Β, ΐΗί5 ννουΙεΙ Ηε εΙειηοη5ίΓ3ίεεΙ υ5ίη§ εΐ3ίΙγ ΓεεοτεΙίη§5 οί 1<εγ ρ3Γ3ΓηείεΓ5. 

9.1.4 ΙΙηεΙεΓ δεΗειηε Β, ίΗε δΕ^Ρ δΗουΙεΙ ρεεδεηί Ηονν εοηίίηυουδ εχΗβυδί §35 ειηί55ίοη5 ιηοηίίοπη§ 
ννίΙΙ εΙεΓηοη5ίΓ3ίε ίΗθί ίΗε δΗίρ ΐοΐθΙ δ0 2 (ρριη)/(Ι0 2 (%) Γ3ίίο ί5 εοΓηρ3Γ3ΗΙε ίο ίΗε ΓεςυίΓειηεηίδ οί 
τε§υΐ3ίίοη 14.1 3ηεΙ/θΓ 14.4 οί ΜΑΡΡΟΕ Αηηεχ VI ογ ΗεΙονν 35 ρΓεδεπΗεεΙ ίη ρ3Γ3§Γ3ρΗ 1.3. ΙΙηεΙεΓ 5εΗεηηε 
Α, ΐΗί5 ννουΙεΙ Ηε εΙεεηοη5ίΓ3ίεε1 υ5ίη§ εΐ3Μγ εχΗ3υ5ί §35 εεηί55ίοη ΓεεοτεΙίη§5. 

9.1.5 ΤΗεεε ΓΠ3γ Ηε 5οεηε εςυίριηεηί 5υεΗ 35 5ΓΠ3ΙΙ εη§ίηε5 3ηεΙ ΗοίΙετδ ίο ννΗίεΗ ίΗε ίίΐΐίη§ οί ΕΟ€ 
υηίΐ5 ννουΙεΙ ηοί Ηε ρΓ3είίε3ΐ, ρ3Γίίευΐ3Γΐγ ννΗεεε 5υεΗ εςυίρεηεηί ί5 ΙοεείεεΙ ίη 3 ροδίίίοη εειηοίε ίΓοεη ίΗε 
Γη3ίη ΓΠ3εΗίηεΓγ 5ρ3εε5. ΑΙΙ 5υεΗ ίυεΙ οίΙ εοιηΗυδίίοη υηίίδ δΗουΙεΙ Ηε ΙίδίεεΙ ίη ίΗε δΕ^Ρ. Ρογ ίΗεδε ίυεΙ οίΙ 
εοΓηΗυδίίοη υηίΐ5 ννΗίεΗ 3Γε ηοί ίο Ηε ίίΐΐεεί ννίίΗ ΕΟΟ υηίί5, εοιηρΙί3ηεε ΓΠ3γ Ηε 3εΗίενεεΙ Ηγ εηε3η5 οί 
τε§υΐ3ίίοη5 14.1 3ηεΙ/θΓ 14.4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI. 

9.2 0£Γηοη5ΐΓ3ΐϊοη οί εοΓηρΙΪΒηεε 

9.2.1 ΞεΗεηιεΑ 

9.2.1.1 ΤΗε δΕΟΡ δΗουΙεΙ τείεε ίο, ηοί τερεοείυεε, ίΗε ΕΤΜ-Α, ΕΟ^ Κεεοεεί ΒοοΙ< ογ Εη§ίηε-Βοοιη Ιο§§εΓ 
5γ5ίεΓη 3ηεΙ ΟΜΜ 35 5ρεείίίεεΙ υηεΙεΓ δεΗεηιε Α. Ιΐ δΗουΙεΙ Ηε ηοίεεΙ ΐΗθί 35 3η 3ΐίεΓη3ίίνε, ίΗε 
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ιτΐ3ίηΡεη3ηεε εεεοεείδ ΓΠ3γ 5ε εεεοεεΙεεΙ ίη Ρ5ε 55ίρ'5 ρΙεηηεεΙ ιτΐ3ίηΡεη3ηεε εεεοτεΙ 5γ5Ρειη, 35 3ΐΙοννεεΙ 5γ 
ΐήβ ΑεΙιηίηί5ΐΓ3ΐίοη. 

9.2.1.2 Ρογ 311 ΡυεΙ οίΙ εοιτώυδΡίοη ερυίριηεηΡ ΙίδΡεεΙ υηεΐεε ρ3Γ3§Γ3ρ5 9.1.2, εΙεΡ3ίΐ5 δΙιουΙεΙ 5ε ρεονίεΙεεΙ 
εΙειηοη5ΐΓ3ίίη§ ΐήθΐ Ρ5ε Γ3Ρίη§ 3ηεΙ Γε5ΡπεΡίοη5 Ρογ ίΡιε Ε60 υηίί 35 3ρρεονεεΙ, ρ3Γ3§Γ3ρΡι 4.2.2.1.2, 3Γε 
εοιηρΙίεεΙ ννϊίή. 

9.2.1.3 ΒερυίεεεΙ ρ3Γ3ΐηεΐεΓ5 55ουΙεΙ 5ε ιηοηίίοΓεεΙ 3ηεΡ ΓεεοτεΡεεΙ 35 τερυίτεεΙ υηεΐεε ρ3Γ3§Γ3ρ5 4.4.7 
νν5εη ΐ5ε Ε<30 ί5 ίη ορεΓ3ΐίοη ίη οτάετ ΐο ε)εηηοη5ΐΓ3ΐε εοιηρΙί3ηεε. 

9.2.2 5εΗεηιε Β 

Τ5ε 5Ε0Ρ 55ουΙεΙ εεΡεε Ρο, ηοΡ εερεοείυεε, Ρ5ε ΕΤΜ-Β, Ε0>0 ΚεεοεεΙ ΒοοΙ< ογ Εη§ίηε-Κοοεη Ιο§§εε 5γ5Ρεεη 
3ηεΙ ΟΜΜ 35 5ρεείΡίεεΙ υηεΐεε 5ε5εεηε Β. 

10 \Λ/Α5Η\Λ/ΑΤΕΚ 

10.1 ΡΛ/θδήννθΙθΓ άίδεήθΓβε επΐεπθ 1 

10.1.1 \Λ/5εη ΐ5ε ΕΟίΟ 5γ5Ρεεη ί5 ορεεεΡεεΙ ίη ροεΡ5, 53ε5ουΓ5, ογ ε5Ρυ3πε5, Ρ5ε \Λ/355\Λ/3ΡεΓ ιηοηίΡοπη§ 
3ηεΡ ΓεεοεεΙίη§ 55ουΙεΙ 5ε εοηΡίηυουδ. Τ5ε ν3ΐυε5 ιηοηίΡοΓεεΙ 3ηεΙ εεεοεεΙεεΙ 55ουΙεΙ ίηεΐυείε ρΗ, ΡΑΗ, 
Ρυε5ίε)ίΡγ 3ηεΙ ΡεΓηρεΓ3ΐυΓε. Ιη οΡ5εε 3Γε35 Ρ5ε εοηΡίηυουδ ιηοηίΡοπη§ 3ηεΙ ΓεεοτεΙίη§ εε)υίρηιεηΡ 55ουΙεί 
3150 5ε ίη ορεΓ3Ρίοη, νν5εηενεε Ρ5ε ΕΟΐΟ 5γ5Ρεεη ί5 ίη ορεΓ3Ρίοη, εχεερΡ Ρογ 55ογΡ ρεποεΙδ οΡ ΓΠ3ίηΡεη3ηεε 
3ηεΙ εΙε3ηίη§ οΡ Ρ5ε εςυίριηεηΡ. Τ5ε ε)ί5ε53Γ§ε \Λ/3ΐετ 55ουΙε) εοεηρίγ \/νίΡ5 Ρ5ε ΡοΙΙο\Λ/ίη§ Iιεηίΐ5. 

10.1.2 ρΗ εηίεηα 

10.1.2.1 Τ5ε νν355\Λ/3Ρεε ρΗ 5ήουΙεΙ εοεηρίγ \λ/ιΡ 5 οηε οΡ Ρ5ε ΡοΙΙο\Λ/ίη§ Γεε)υίΓειηεηΡ5 νν5ίε5 55ουΙεΙ 5ε 
ΓεεοτεΙεε) ίη Ρ5ε ΕΤΜ-Α ογ ΕΤΜ-Β 35 3ρρΙίε35Ιε: 

.1 Τ5ε εΙί5ε53Γ§ε \Λ/355νν3ΡεΓ 5ήουΙεΡ 53νε 3 ρΗ οΡ ηο Ιε55 Ρ53η 6.5 Γηε35υτεεΙ 3Ρ Ρ5ε 55ίρ'5 
ονεε5θ3ΓεΙ εΝ5ε53ε§ε \λ/ιΡ 5 Ρ5ε εχεερΡίοη ΐΡΐ3ΐ εΙυπη§ ιτΐ3ηοευνπη§ 3ηεΙ Ρε3η5ίΡ, Ρ5ε 
Γη3χίΓηυΓη εϋΡΡεεεηεε 5εΡννεεη ίηΙεΡ 3ηεΡ ουΡΙεΡ οΡ 2 ρΗ υηίΐ5 ί5 3ΐΙοννεεΙ Γηε35υτεεΙ 3Ρ Ρ5ε 
55ίρ'5 ίηΙεΡ 3ηεΙ ονεε5θ3Γε! ε)ί5ε53Γ§ε. 

.2 Τ5ε ρΗ εΙί5ε53Γ§ε Ιίηοίΐ, 3Ρ Ρ5ε ονεε5θ3ΓεΙ ιηοηίΡοπη§ ροδίΡίοη, ί5 Ρ5ε ν3ΐυε ΐΡΐ3ΐ ννίΙΙ 
3ε5ίενε 35 3 ιηίηίιηυιη ρΗ 6.5 3Ρ 4 ιτι Ργογπ Ρ5ε ονεε5θ3ΓεΙ εΝ5ε53Γ§ε ροίηΡ ννίΐΗ Ρ5ε 55ίρ 
5Ρ3Ρίοη3Γγ, 3ηεΙ νν5ίε5 ί5 Ρο 5ε τεεοεεΙεεΙ 35 Ρ5ε ονετ5θ3ΓεΙ ρΗ εΙί5ε53Γ§ε ΙίεηίΡ ίη Ρ5ε ΕΤΜ- 
Α ογ ΕΤΜ-Β. Τ5ε ονεε5θ3Γε) ρΗ ε)ί5ε53Γ§ε ΙίεηίΡ ε3η 5ε εΙεΡεπηίηεε) είΡ5εε 5γ εηε3η5 οΡ 
εΙίτεεΡ Γηε35υΓεεηεηΡ, ογ 5γ υ5ίη§ 3 ε3ΐευΐ3Ρίοη-535εε) ΓηεΡ5οε)οΙο§γ (εοεηρυΡ3Ρίοη3ΐ ΡΙυίε) 
ε)γη3Γηίε5 ογ οΡ5εε εε)ϋ3ΐΙγ 5είεηΡίΡίε3ΐΙγ ε5Ρ35Ιί55εεΙ εηηρίΓίεθΙ ΡθΓΓηυΐ3ε) Ρο 5ε ΙεΡΡ Ρο Ρ5ε 
3ρρεον3ΐ 5γ Ρ5ε Αε)ιηίηί5ΡΓ3Ρίοη, 3ηε) ίη 3εεοτεΐ3ηεε ννίΡ5 Ρ5ε ΡοΙΙο\Λ/ίη§ εοηεΡίΡίοηδ Ρο 5ε 
τεεοεεΙεεΙ ίη Ρ5ε ΕΤΜ-Α ογ ΕΤΜ-Β: 


Τήθ \Λ/35ήνν3ΐθΓ άΪ5<:Η3Γ§θ οπΐθΝ3 δήοιιΐά 6 θ Γθνΐδθά ϊη ΐήθ ίυΐυτθ 35 ιτίογθ ά3ΐ3 βθεοηΐθδ θνθΐΙθΙοΙβ οη ΐήθ οοπΐοπΐδ οί ΐήθ άΪ5(:ΐΊ3ΐ·§θ 
3ηά ϊΐ5 θίίθοΐδ, ΐ3ΐ<ϊη§ ΐηΐο θεοοιιηΐ: 3ηγ 3θΙνΐθθ §ΐνθη 6γ (3Ε5ΑΜΡ. 
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.1 311 ΕΟΙΟ υηίΐϊ εοηηεεΐεεί ίο ί8ε 53ΐηε ουίΐεΐδ 3Γε ορεΓ3ίίη§ 3ί ΐ8είτ ίυΙΙ ΙεοεΙϊ 

(ογ 8ί§8ε5ΐ ρΓ3είίε38Ιε Ιθ3εΙ) 3ηεΙ ννϊΐΗ ΐήε ΐυεΙ οίΙ οί 3 ιη3χίιηυιη 5υΙρ8υτ 
εοηΐεηΐ ίοτ ννήιεή ΐ8ε υηϊΐ5 3Γε ΐο 8ε εεΓΐίίίεεΙ (5ε8ειηε Α) ογ υϊεεΙ ννίΐ8 
(δεΗειηε Β); 

.2 ίί 3 ΐε5ΐ ΐυεΙ ννίί8 Ιοννετ δυΙρΗυτ εοηΐεηΐ, 3ηεΙ/θΓ ΐεϊί ΙοβεΙ Ιοννεε ί83η ιτίΒχιιτιυΓη, 
δυίίίείεηΐ ΐοτ ε)ειηοη5ΐΓ3ίίη§ ί8ε 8εΗ3νίουτ οί ί8ε \Λ/358\Λ/3ΐεΓ ρΐυεηε ί5 υ5εεΙ, 
ΐΗε ρΐυεηε'ί ιηίχίη§ Γ3ΐίο εηυίΐ 8ε ε5ΐ381ί58εε) 835εεΙ οη ί8ε ΐίίΓ3ΐίοη ευη/ε οί 
5ε3\Λ/3ΐεΓ. Τ8ε ιηίχίη§ Γ3ίίο ννουΙεΙ 8ε υϊεεΙ ίο εΙειηοη5ΐΓ3ΐε ΐ8ε 8ε83νίουτ οί 
ΐ8ε \Λ/358\Λ/3ΐεΓ ρΐυηηε 3ηεΙ ίΗθί ΐ8ε ονετ8θ3ΓεΙ ρΗ εΙί5ε83Γ§ε Ιίιηίί 83$ 8εεη 
εηεΐ ίί ί8ε Ε(50 ϊγϊΐεεη ί$ ορεΓ3ΐεεΙ 3ί ΐ8ε 8ί§8ε5ί ίυεΙ 5υΙρ8υτ εοηΐεηΐ 3ηεΙ 
Ιθ3εΙ ίοε νν8ίε8 ί8ε Ε(50 5γ5ΐειη ί5 εετίϊίϊεεΙ (5ε8εεηε Α) ογ υ5εεΙ ννίΐ8 (5ε8ειηε 
Β); 

.3 \Λ/8εΓε ί8ε \Λ/358\Λ/3ίεΓ ίΐονν Γ3ίε ί5 νθτϊεεΙ ίη 3εεοτεΐ3ηεε ννίΐ8 ί8ε Ε(50 5γ5ΐειη 
§3$ ίΐονν Γ3ΐε, ΐ8ε ίιηρίίεείίοηδ οί ί8ί5 ίοτ ΐ8ε ρ3Γί ΙοβεΙ ρεΓίθΓΓΠ3ηεε 58ουΙεΙ 
3ΐ$ο 8ε εν3ΐυ3ΐεεΙ ΐο εηδυτε ί83ΐ ί8ε ονετ8θ3ΓεΙ ρΗ εΙί5ε83Γ§ε ΙϊΓηϊί ί5 Γηεΐ 
υηεΐετ 3ηγ Ιθ3εΙ; 

.4 τείεΓεηεε 58ουΙεΙ 8ε ΓΠ3εΙε ΐο 3 5ε3-νν3ΐεΓ 3ΐΙοΙίηίίγ οί 2,200 μιηοΙ/ΙίίΓε 3ηεΙ ρΗ 
8.2 2 ; 3η 3ΓηεηεΙεε) ΐίΐΓ3ΐίοη ευτνε 58ουΙεΙ 8ε 3ρρΙίεεΙ \Λ/8ετε ΐ8ε ΐε5ΐίη§ 
εοηεΙίίίοηδ εΐίίίετ ίΓΟΓη ΐ8ε τείεΓεηεε 5ε3\Λ/3ΐετ, 35 3§τεεεΙ 8γ ΐ8ε 
Αε)ιηίηί5ΐΓ3ίίοη; 3ηεΙ 

.5 ίί 3 ε3ΐευΐ3ΐίοη-835εεΙ Γηεί8οεΙοΙο§γ ί5 ΐο 8ε υ5εε), εΙεΐ3ίΐ5 ΐο 3 ΙΙο\λ/ ίί5 νεπίίεθΐίοη 
5υε8 35 8υί ηοί Ιίιηίΐεε) ΐο 5υρροΓίίη§ δείεηΐίίίε ίθΓΓηυΐ3ε, ε!ί5ε83Γ§ε ροίηί 
5ρεείίίε3ΐίοη, \Λ/358\Λ/3ίεΓ είί5ε83Γ§ε ίΐονν Γ3ίε5, είε5ί§ηεεΙ ρΗ ν3ΐυε5 3ί 8οί8 
ί8ε εΙί5ε83Γ§ε 3ηεΙ 4 τη Ιοε3ίίοη, ΐίίΓ3ΐίοη 3ηεΙ εΐίΐυίίοη εΐ3ΐ3 58ουΙεΙ 8ε 
5υ8ΓηίίίεεΙ. 

10.1.3 ΡΑΗε (ΡοΙγεγεΙϊε Αεοιτιειΐίε ΗγεΙεοεοώοηΒ) 

10.1.3.1 Τ8ε \Λ/358\Λ/3ΐεΓ ΡΑΗ 58ουΙε1 εοτηρΙγ ννίίΗ ΐ8ε ίοΙΙο\Λ/ίη§ ΓεςυίΓειηεηΐδ. Τ8ε 3ρρΓορπ3ίε Ιίιηίί 
58ουΙεΙ 8ε δρεείίίεε) ίη ί8ε ΕΤΜ-Α ογ ΕΤΜ-Β. 

10.1.3.2 Τ8ε Γη3χίΓηυτη εοηΐίηυουδ ΡΑΗ εοηεεηίΓ3ίίοη ίη ί8ε \Λ/358\Λ/3ίεΓ δήουίεΙ ηοί 8ε §τε3ίετ ί83η 50 
μ§/Ε ΡΑΗ ρίΐ6 (ρ8εη3ηί8τεηε εςυίν3ΐεηεε) 38ονε ΐ8ε ίηίεΐ ννθίετ ΡΑΗ εοηεεηΐΓ3ίίοη. Ρογ ί8ε ρυτρο5ε5 οί 
ί8ί5 επίεπθ, ί8ε ΡΑΗ εοηεεηίΓ3ίίοη ίη ί8ε \Λ/358\Λ/3ίεΓ 58ουΙεΙ 8ε Γηε35υτεεΙ είοννη5ΐΓε3Γη οί ί8ε \Λ/3ΐετ 
ίΓε3ίΓηεηΐ εμυίριηεηΐ, 8υΐ υρ5ίΓε3Γη οί 3ηγ \Λ/358\Λ/3ίεΓ εΐίΐυίίοη ογ οΐ8ετ τε3εί3ηΐ εΙθ5ίη§ υηίί, ίί υδεεΙ, 
ρ γ ίο γ ΐο είί5ε83Γ§ε. 

10.1.3.3 Τ8ε 50 μ§/1_ ΙίττιίΙ εΙε5επ8εεΙ 38ονε ί5 ηοπτΐ3ΐίζεε) ίοτ 3 \Λ/358\Λ/3ίεΓ ίΐονν Γ3ίε ί8του§8 ΐ8ε Ε(50 
υηίί οί 45 ΐ/Μ\Λ/Η ννΜετε ΐ8ε Μ \Ν τείετδ ίο ί8ε Μ0Κ ογ 80% οί ί8ε ροννετ Γ3ίίη§ οί ί8ε ίυεΙ οίΙ 


Τήθ5θ ν3ΐυθ$ οουΙά ήθ Γθνϊδθά ννϊΐήϊη ΐννο γθ3Γ5 ίοΓ πθ\λ/ ΐη5ΐ3ΐΐ3ΐΐοη5 ίοΙΙοννΐη§ ΐήθ θάορΐΐοη οί ΐήθ$θ βπίθποΙθοΙ §υΐεΙθΙΐηθ5 υροη 
ίυτΐήθΓ ΐηριιΐδ οη ΐήθ ρήγδΐοθΙ 5ΐ3ΐθ οί ΐήθ 5Θ35 Γθ$υΙΐΐη§ ίΐΌΐη ΐήθ ιΐ5θ οί θχήθΐΐδΐ §35 εΙθ3ηΐη§ 5γ5ΐθΐη5. 
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εοιτώυϊΐίοη υηίί. Τ8ί$ Ιίιηίί ννουΙεΙ 83νε ίο Ι3β 3εΙ]υ5ίεεΙ υρννθίχΙ ίοΓ ΙοννβΓ \Λ/3$8\Λ/3ίεΓ ίΐονν Γ3ίε5 ρεΓ Μ\Λ/8, 
3ηεΙ νίεε-νεΓ53, 3εεοεεΙίη§ ΐο ίΗε ί381ε 8εΙονν. 


ΡΙθ\Λ/ Γ3ΐθ 
(ί/Μ\Λ/Η) 

Οί5θΗ3Γ£6 εοηεεηίΓ3ίίοη Ηγπϊϊ (Μ§/1 
ΡΑΗρΗ θ εηυϊνθίεηΐδ) 

Μ£85υΓ6ηΐ6ηΐ ΙεεΗηοΙο§γ 

0-1 

2250 

υΐίΓ3νίοΙεΐ Ιί§Ηί 

2.5 

900 

// 

5 

450 

ΡΙυοΓείεεηεε 3 

11.25 

200 

// 

22.5 

100 

η 

45 

50 

η 

90 

25 

η 


10.1.3.4 Ρογ 3 15-ιηίηυΐε ρεποεΙ ίη 3ηγ 12-8ουτ ρεποεΙ, ίΗε εοηΐίηυου5 ΡΑΗ ρ(ΐ6 εοηεεηίΓ3ίίοη Ιίιηίί ΓΠ3γ 
εχεεεεΙ ΐΗε Ιίιηίί εΙεϊεπ8εεΙ 38ονε 8γ υρ ίο 100%. ΤΗίϊ ννουΙεΙ 3ΐΙονν ίοτ 3η 38ηοπη3ΐ 5ί3Γί-υρ οί ίΗε Ε(50 
υηίΐ. 

10.1.4 Τυώϊάϊίγ/5υ5ρβηάβά ΡατΙίεΙε ΜαΙΙβΓ 

10.1.4.1 ΤΗε \Λ/35Η\Λ/3ίεΓ ίυτΗίεΙίίγ ίΗουΙεΙ εοιηρΙγ ννίΐή ΐΗε ίοΙΙο\Λ/ίη§ ΓερυίΓειηεηίϊ. ΤΗε Ιίιηίί ίΗουΙεΙ Ηε 
ΓεεοτεΙεεΙ ίη ΐΗε ΕΤΜ-Α ογ ΕΤΜ-Β. 

10.1.4.2 ΤΗε \Λ/35Η\Λ/3ίεΓ ίΓε3ίιηεηί ϊγϊίειη ϊΗουΙεΙ Ηε εΙε5ί§ηεεΙ ίο ιηίηίιηίζε ϊυϊρεηεΙεεΙ ρ3Γίίευΐ3ίε 
ΓΠ3ίίεΓ, ίηεΙυεΙίη§ Ηεενγ ιηεί3ΐ5 3ηά 35Η. 

10.1.4.3 ΤΗε ιη3χίιηυιη εοηίίηυου5 ΐυτΗίεΙίΐγ ίη \Λ/35Η\Λ/3ίεΓ ϊΗουΙε! ηοί 8ε §Γε3ίετ ίΗ3η 25 ΡΝΙΙ (ίοπη3ζίη 
ηερΗΙοιηείπε υηίίί) ογ 25 ΝΤΙΙ (ηερΗΙοιηείπε ίυτΗίεΙίίγ υηίίϊ) ογ εε)υίν3ΐεηί υηίί5, 38ονε ίΗε ίηΙεί \Λ/3ΐετ 
ίυτΗίεΙίίγ. ΗοννενεΓ, εΙυπη§ ρεποεΗ οΐ Ηί§Η ίηΙεί ίυτΗίεΙίίγ, ίΗε ρτεείίίοη οί ίΗε Γηε35ϋΓεΓηεηί εΙενίεε 3ηε1 
ίΗε ΐίΓηε Ι3ρ$ε Ηείννεεη ίηΙεί ιηε35υΓειηεηί 3ηεΙ ουίΙεί ιηε3$υΓειηεηί 3Γε $υεΗ ΐΗθΐ ίΗε υ$ε οί 3 
εΗίίετεηεε ΙίΓηίΐ ί$ υητεΙίθΗΙε. ΤΗεΓείοεε 311 ΐυΓΗίάίΐγ εΠίίετεηεε Γε3εΙίη§$ $ΗουΙεΙ 8ε 3 ΓθΙΙίη§ 3νεΓ3§ε ονεΓ 
3 15-Γηίηυίε ρεποεΙ ίο 3 ΓΠ3χίΓηυΓη οί 25 ΡΝΙΙ. Ρογ ί8ε ρυτροδεί οί ΐΗί5 ετίΐετίθ ί8ε ίυτΗίεΙίίγ ίη ί8ε 
\Λ/3$8νν3ίεΓ 58ουΙεΙ 8ε Γηε35υτεεΙ εΙοννη5ίΓε3Γη οί ί8ε νν3ΐετ ίΓε3ίιηεηί ερυίριηεηί 8υί υρ5ίΓε3Γη οί 
\Λ/3$8\Λ/3ίεΓ εΝΙυίίοη (ογ οίΗεε τε3εί3ηί εΙθ5ίη§) ρ γ ίο γ ίο εΙί5ε83Γ§ε. 

10.1.4.4 Ρογ 3 15-Γηίηυίε ρεποεΙ ίη 3ηγ 12-Ηουτ ρεΓίοεΙ, ί8ε εοηίίηυουϊ ίυτΗίεΙίίγ εΙί5ε83Γ§ε 
Ιϊγπ ίΐ ηΐ3γ 8ε εχεεεεΙεεΙ 8γ 20%. 

10.1.5 ΝϋΓαΙβε 

10.1.5.1 Τ8ε \Λ/358νν3ίεΓ ίΓε3ίΓηεηί 5γ5ίειη ίΗουΙεΙ ρΓενεηί ί8ε εΙί5εΗ3Γ§ε οί ηίΐΓ3ΐε5 8εγοηεΙ ΐΗ3ΐ 
355οεί3ίεεΙ ννίΐΗ 3 12% τειηον3ΐ οί ΝΟΧ ίΓοιη ί8ε εχΗ3υ$ί, ογ 8εγοηεΙ 60 ιη§/1 ηοΓητοΙίζεεί ίοτ \Λ/358\Λ/3ίεΓ 
εΙί5ε83Γ§ε Γ3ίε οί 45 ίοη5/Μ\Λ/8 ννΗίεΗενεε ί$ §Γε3ίεπ 


3 


Ρογ θπγ Ρΐονν Κθϊθ > 2.5 ΐ/Μ\Λ/ή ΡΐυοΓθδΟθηαθ ΐθοήηοΙο§γ δήουΙά 6 θ ιΐδθά. 
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10.1.5.2 Αί θθοΗ ΓβηβννθΙ 5υενεγ ηϊΐΓ3ΐβ εΙί5είΐ3ε§ε εήί3 ί5 ΐο 6ε 3ν3ίΐ3βΙε ίη εεδρεεί οί 53ΐηρΙε ονεεί>θ3εεΙ 
εΙί5είΐ3ε§ε είεεννη ίεοεη εβείι ΕΟΟ 5γ5ΐεεη ννίΐίι ΐίιε ρεενίουδ ΐίιεεε εηοηίίΐδ ρείοε ΐο ΐίιε 5υενεγ. Ηοννενεε, 
ΐήε ΑεΙεηίηί5ΐε3ίίοη ιπ3γ εερυίεε 3η 3εΙεΙίίίοη3ΐ 53ΐηρΙε ΐο Ιοε άε3ννη 3ηεΙ 3η3ΐγ5εεΙ 3ί ΐίιείε εϋίεεεΐίοη. Τήε 
ηίΐΓ3ΐε εΙί5εΙΐ3Γ§ε εΐ3ί3 3ηεΙ 3Π3ΐγ5Ϊ5 εεείίίίεβΐε ί5 ίο Ιοε εεΐ3ίηεεΙ οη ί)03εε1 ίΐιε δίιίρ 35 ρ3εί οί ΐίιε ΕΟΟ 
ΒεεοεεΙ ΒοοΙ< 3ηε1 Ιοε 3ν3ίΐ3ί>Ιε ίοε ίηδρεείίοη 35 εερυίεεεΙ Ιογ ροεΐ 5ΐ3ίε εοηίεοΙ οε οΐΐιεε ρ3είίε5. 
Κερυίεεεειεειΐδ ίη εεδρεεΐ οί 53εηρΙίη§, 5ΐοε3§ε, ίΐ3ηεΙΙίη§ 3ηεΙ 3Π3ΐγ5ί5 δίιουΐεί 6ε ε)εΐ3ϊΙεεΙ ίη ΐίιε ΕΤΜ-Α οε 
ΕΤΜ-Β 35 3ρρ1ίε3ΐ)1ε. Το 355υεε εοεηρ3ε3Ϊ)Ιε ηίΐεθίε εΙί5είΐ3ε§ε ε3ίε 355ε55εηεηΐ, ΐίιε 53εηρΙίη§ ρεοεεε)υεε5 
δίιουΙεί ί3ΐ<ε ίηΐο 3εεουηΐ ρ3ε3§ε3ρίι 10.1.5.1, ννίιίείι 5ρεείΐίε5 ΐίιε ηεεεΙ ίοε \Λ/35ίινν3ίεε ΐΐονν ηοεεη3ΐίζ3ΐίοη. 
Τήε ΐε5ΐ εηεΐήοεΙ ίοε ΐίιε 3Π3Ιγ5Ϊ5 οί ηίΐε3ΐε5 5ίιουΙεΙ ήε 3εεοεεΙίη§ ίο 5ΐ3ηεί3εεΙ 5ε3\Λ/3ίεε 3η3ΐγ5ί5 35 
εΙεδεείίιεεΙ ίη Οε355ίιοίί εΐ 31. 

10.1.5.3 ΑΙΙ 5γ5ΐεεη5 δίιουΐεί ήε ΐεδΐεεΙ ίοε ηίίε3ίε5 ίη ΐήε εΙί5είΐ3ε§ε νν3ΐεε. Ιί ίγρίε31 ηίΐεθΐε 3εηουηΐ5 3εε 
3ίιονε 80% οί ΐίιε υρρεε Ιίεηίΐ, ίί 5ίιουΙεΙ ήε εεεοεεΙεεΙ ίη ΐήε ΕΤΜ-Α οε ΕΤΜ-Β. 

10.1.6 \Λ/α5Η\Λ/αί6Γ αάάϊΐϊ νεε αηά οΐΗβΓ 5υΐ35ΐαηεβ5 

Αη 355ε55εηεηί οί ΐίιε \Λ/35ίινν3ίεε ί5 εεςυίεεεΙ ίοε ίΤιοδε ΕΟΟ ΐεείιηοΙο§ίε5 ννίιίείι εη3ΐ<ε υ5ε οί είιεεηίε3ΐ5, 
3ε)εΙίίίνε5, ρεερ3ε3ίίοη5 οε εεε3ΐε εεΐενεηΐ είιεεηίε3ΐ5 ίη 5ίίυ. Τήε 355ε55εηεηΐ εουΙεΙ ί3ΐ<ε ίηΐο 3εεουηί 
εεΙεν3ηΐ §υίείεΙίηε5 5υεή 35 ΐίιε Ρεοεεύυεε /οε αρρεοναΙ ο/ ί>α//α5ΐ ι ναίετ ιναηαςεινεηί 5γ5ίεπΐ5 ίΐιαί ιναΙ<ε 
ίΐ5ε ο/ αεΐίνε 5υύ5ίαηεε5 (69) (εεδοΐυίίοη ΜΕΡ0.126(53)), 3ηεΙ, ίί ηεεε553εγ, 3εΙεΙίίίοη3ΐ νν35ίινν3ΐεε 
εΙί5είΐ3ε§ε εείΐεείθ 5ήουΙεί ήε ε5ΐ3ήΙί5ήεεΙ. 

10.2 \Λ/35ήνν3ίθΓ εηοηίΐοείη§ 

10.2.1 ρΗ, οίΙ εοηΐεηΐ (35 εηε35υεεε) ήγ ΡΑΗ Ιενεή), 3ηεΙ ΐυεήίεΐίΐγ δήουΙεΙ ήε εοηΐίηυουδίγ 
εηοηίΐοεεεΙ 3ηε) εεεοεείεεί 35 εεεοεηεηεηείεεΙ ίη δεείίοη 7 οί ίήεδε §υίείεΙίηε5. Τήε εηοηίίοείη§ 
εςυίρεηεηΐ 5ήουΙά 3ήο εηεεΐ ΐίιε ρεείοεεη3ηεε εείΐεεϊ3 είεδεείίιεε) ήεΐονν: 


ρΗ 

10.2.2 Τήε ρΗ εΐεεΐεοείε 3ηε! ρΗ εηεΐεε 5ήουΙά ίιβνε 3 εεδοΐυίίοη οί 0.1 ρΗ υηίΐ5 3ηεΙ 

ίεεηρεε3ίυεε εοεηρεη53ίίοη. Τήε εΐεείεοείε 5ήουΙά εοεηρίγ ννίΐή ΐίιε εεςυίεεεηεηίδ είείίηεεΙ ίη 

Β5 2586 οε οί ερυίν3ΐεηί οε ήείίεε ρεείοεεηεηεε 3ηεΙ ΐίιε εηεΐεε 5ήουΙεΙ εηεεΐ οε εχεεεεΙ 

Β5 ΕΝ 150 60746-2:2003. 

ΡΑΗ 

10.2.3 Τήε ΡΑΗ εηοηίίοείη§ εε)υίρεηεηί 5ήουΙά ήε ε3ρ3ήΙε ΐο εηοηίίοε ΡΑΗ ίη νν3ΐεε ίη 3 ε3η§ε ΐο 3ί 
Ιε35ΐ ΐννίεε ΐήε εΙί5είΐ3ε§ε εοηεεηΐε3ίίοη Ιίεηίί §ίνεη ίη ΐίιε ίθήΐε 3ίιονε. Τήε εςυίρεηεηί δίιουΐά ήε 
άεεηοη5ίε3ΐεοΙ ίο ορεεείε εοεεεείΐγ 3ηεΙ ηοί εΙενήίε εηοεε ΐήθη 5% ίη νν35ίινν3ΐεε ννίΐή ΐυεήίεϋΐγ ννίίήίη ΐίιε 
ννοεΙ<ίη§ ε3η§ε οί ΐίιε 3ρρΙίε3ίίοη. 
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10.2.4 Ρογ ΐ8θ5ε 3ρρΙίε3ΐίοη5 άί5εΙΐ3Γ§ίη§ 3ΐ Ιοννβτ ίΐονν Γ3ΐε5 3ηεΙ 8ί§ΗεΓ ΡΑΗ εοηεεηίΓ3ΐίοη5, 
υΙΐΓ3νίοΙθΐ Ιί§8ί ιηοηίίοπη§ ίεε8ηοΙο§γ ογ εε)υίν3ΐεηΐ, 58ουΙεΙ Ιοε υ5εεΙ εΐυε ίο ίΐ5 εεΐϊθίοίε ορεΓ3ίίη§ Γ3η§ε. 

Τυώϊάϋγ 

10.2.5 Τ8ε ΐυτίοϊεΐϊΐγ ιηοηίΐοπη§ εςυίριηεηί 58ουΙεΙ ιηεεΐ Γεε|υίΓειηεηΐ5 εΙεΐϊηεεΙ ίη 
150 7027:1999 ογ ΙΙ5ΕΡΑ 180.1. 

10.3 λΛ/θδήννθΙθΓ Γηοηίίοπη§ ε)3ΐ3 ΓεεοΓεΙίηβ 

Τ8ε εΐ3ΐ3 Γεεοεε)ίη§ 5γ5ΐειη ίΡιουΙεΙ εοιηρΙγ \Λ/ϊΐΙη ΐ8ε ΓερυίΓειηεηΐδ οί 5εείίοη5 7 3ηεΙ 8 3ηεΙ ϊΡιουΙεΙ 
εοηίίηυουδίγ εεεοεεΙ ρΗ, ΡΑΗ 3ηεΙ ΤυτΙοϊεΙϊΐγ 35 5ρεείΡίεε) ίη ί8ε \Λ/358\Λ/3ίεΓ ετίίετίθ. 

10.4 λΛ/θδήννθϊθΓ Γεδίάυε 

10.4.1 Κε5ίεΙυε5 §εηεΓ3ίεεΙ 8γ ΐήε ΕΟΟ υηίΐ 58ουΙεΙ 8ε εΙεΜνετεε) 358ογο ΐο 3εΙεε|υ3ΐε Γεεερίίοη 
Ϊ3είΙίίίε5. 5υε8 Γε5ίεΙυε5 58ουΙεΙ ηοΐ 8ε εΙί5ε83Γ§εε) ΐο ΐ8ε 5ε3 ογ ίηείηεΓ3ΐεεΙ οη 8θ3ΓεΙ. 

10.4.2 Ε3ε8 58ίρ ίίΐΐεεΙ ννίί8 3η ΕΟΟ υηίΐ 58ουΙεΙ τεεσεεΙ ί8ε 5ίθΓ3§ε 3ηεΙ εΙί5ρο53ΐ οί \Λ/358\Λ/3ίεΓ τεδίείυεδ 
ίη 3η ΕΟΟ Ιο§, ίηεΙυεΙίη§ ΐ8ε εΐ3ίε, ΐίηηε 3ηεΙ Ιοε3ΐίοη οί 5υε8 5ίθΓ3§ε 3ηεΙ εΙί5ρο53ΐ. Τ8ε ΕΟΟ Ιο§ ιτΐ3γ Ροπή 3 
ρ3 γϊ οί 3η εχί5ΐίη§ Ιο§-8οοΙ< ογ εΙεείΓοηίε ΓεεοΓε)ίη§ 5γ5ίειη 35 3ρρΓονεεΙ 8γ ΐ8ε Αε)ιηίηί5ίΓ3ίίοη. 


ΑΡΡΕΝϋΙΧ 1 



ΡΟΚΜ ΟΡ 50 χ ΕΜΙ55ΙΟΝ ΟΟΜΡΙΙΑΝΟΕ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 


ΝΑΜΕ ΟΡ ΑΩΜΙΝΙ5ΤΚΑ ΤΙΟΝ 
50 χ ΕΜΙ55ΙΟΝ (ΌΜΡΙΙΑΝΟΕ ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ 
ΟΕΚΤΙΡΙΟΑΤΕ ΟΡ υΝΙΤ ΑΡΡΚΟνΑΙ ΡΟΚ ΕΧΗΑΙΙ5Τ ΟΑ5 Ο-ΕΑΝΙΝΟ 5Υ5ΤΕΜ5 


Ι55υεε1 υηεΙεΓ ΐ8ε ρΓονί5ίοη5 οί ΐ8ε ΡγοϊοοοΙ οί 1997, 35 3ΐηεηείεεΙ 8γ τεδοΐυίίοη ΜΕΡ0.176(58) ίη 2008, ίο 
3ΓηεηεΙ ΐ8ε ΙηΙεΓη3ΐίοη3ΐ Οοηνεηΐίοη Ρογ ί8ε ΡΓενεηίίοη οί ΡοΙΙυΐίοη ίΓΟΓη 58ίρ5, 1973, 35 ΓηοεΙίίίεεΙ 8γ ΐ8ε 
ΡγοϊοοοΙ οί 1978 τεΐ3ίεεΙ ΐ8εΓείο υηεΙεΓ ΐ8ε 3υΐ8θΓίΐγ οί ΐήε ΟονεΓηηηεηί οί: 


(/υΙΙ άεείρηαϋοη ο/ϋιε εουπΐεγ) 


8γ 


(/υΙΙ άε$ίςηαΐίοη ο/ ΐΙιε εοιηρείεηί ρβΓ5οη ογ οτραπίζαΐίοη 
αυίΙιοΓίζεό υηάβτ ίΙιε ρΓονί5ίοη5 ο/ (Ιιβ Οοηνεηίίοη) 
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ΤΜϊ ί5 ίο εετΐίίγ ί53ί ί5ε θχήθυδΐ §35 εΙθ3ηίη§ (Ε<3(1) υηίί ΙίδίεεΙ 5εΙονν 535 5εεη δυτνεγεε) ίη 3εεοΓεΐ3ηεε 
ννίί5 ί5ε ΓεςυίΓειηεηΐδ οί ί5ε 5ρεείίίε3ίίοη5 εοηί3ίηεεΙ υηεΐεε 5ε5ειηε Α ίη ί5ε 2015 ΰυίόεϋηε5 /οε 
εχΐιαυίΐ ςα5 εΙεαηίης 5γ5ίειν5 3εΙορίεεΙ 5γ εεδοΐυίίοη ΜΕΡ(1259(68). 

ΤΗΪ5 ^ε^ί^ί^ε^ίε ί5 νεΙίεΙ οηΐγ ίοε ί5ε ΕίΚ υηίΐ εείειτεεΙ ίο ΙοεΙονν: 


υηίΐ 

ηΐ8ηυί30ΐυΓ6Γ 

ΜοάεΙ/ 

ίγρε 

5επ3ΐ 

ηυηι5£Γ 

ΕΟΟ 5γ$ΐεηΊ υηίΐ 3ηά Τεεήηϊθ3ΐ Μ3ηυ3ΐ 
3ρρεον3ΐ ηυηι5£Γ 






Α εοργ οί ΐ5ί5 ^ε^ί^ί^ε^ίε, ίο§εί5εε ννίίίι ίίιε Ε0>€ 5γ5ίειη ΤεεήηϊεθΙ Μ3ηυ3ΐ, 55311 5ε ε3ΐτίεεΙ οη 5θ3εε1 ί5ε 
55ίρ ίίίίεεΙ ννίίίι ΐήί5 Ε(ϊ^ 5γ5ίεεη υηίΐ 3ί 311 ίίεηεδ. 

Τ5ί5 €εείίίίε3ίε ί5 νθΙίεΙ ίοε ί5ε Ιίίε οί ί5ε ΕίΚ 5γ5ίεεη υηίί, 5υ5]εεί ίο 5υενεγ5 ίη 3εεοεεί3ηεε ννίΐή δεείίοη 
4.2 οί ί5ε §υίείεΙίηε5 3ηεΙ εε§υΐ3ίίοη 5 οί ΜΑΡΡΟΕ Αηηεχ VI, Ϊη5ί3ΐ1εε1 ίη 55ίρ5 υηεΐεε ί5ε 3υί5οπίγ οί ίήί5 
βονεΓηεηεηί. 


Ι55υεε1 3ί 


(ρΙαεε ο/ΐ$5 υε ο/εετΐί/ίεαΐε) 


εΙεΙ/εηιη/γγγγ 

(άαίε ο/ί55υε) 


(5ίςηαίίΐΓε ο/όυΐγ αυίΙιοηζεεΙ ο/βείαΙ 
ί55υίης ϋιε εείΐΐβεαίε) 


(5ε3ΐ ογ 5ί3εηρ οί ί5ε 3υί5οπίγ, 35 3ρρΓορπ3ίε) 


ΑΡΡΕΝϋΙΧ 2 

ΡΚΟΟΡ ΟΡ ΤΗΕ 5Ο 2 /0Ο 2 ΚΑΤΙΟ ΜΕΤΗΟϋ 


1 Τ5ε 50 2 /(Ι0 2 Γ3ίίο εηείίοεΙ εη351ε5 εΜεεεί ιηοηίίοπη§ οί εχίΐ3υ5ί §35 εεηί55ίοη5 ίο νεείίγ 

εοεηρΙί3ηεε ννίί5 εεηί55ίοη5 Ιίεηίίδ 5εί ουί ίη ί351ε 1 ίη ρ3Γ3§ι Λ 3ρ5 1.3 οί ί5ε5ε §υίεΙεΙίηε5. Ιη ί5ε ε35ε οί 
ΕίΚ 5γ5ίειτΐ5 ίίΐ3ΐ 355οε5 00 2 εΙυπη§ ίίιε εχίΐ3ϋ5ί §35 εΙε3ηίη§ ρεοεε55 ίί ί5 ηεεε553εγ ίο εηε35ϋΓε ίίιε €0 2 
ρείοΓ ίο ί5ε εΙε3ηίη§ ρεοεε55 3ηεΙ υ5ε ί5ε €0 2 εοηεεηίΓ3ίίοη 5είοεε εΙε3ηίη§ ννίίίι ίίιε 50 2 εοηεεηίΓ3ίίοη 
3ίίεε εΙε3ηίη§. Ροε εοηνεηίίοη3ΐ Ιονν 3ΐΙοΙί εΙε3ηίη§ 5γ5ίειη5 νίΓΐυθΙΙγ ηο €0 2 ί5 355οε5εεΙ εΙυπη§ εχ53υ5ί 
§35 εΙε3ηίη§ 3ηεΙ ί5εΐ'είοεε εηοηίίοπη§ οί 5οί5 §35ε5 ε3η 5ε υηε)εεί3ΐ<εη 3ίίεε ί5ε εΙε3ηίη§ ρεοεε55. 
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2 ΟοεεεδροηεΙεηεε 6είννεεη ί6ε 50 2 /00 2 γβϊϊο οθπ 6ε εΙείεεεηίηεεΙ 6γ δίεηρίε ίηδρεείίοη οί ΐ6ε 
εεδρεείίνε ε3ε6οη εοηίεηίδ ρεε υηίί εη355 οί εΙϊδΐΜΙθΐε 3ηεΙ εεδίεΙυεΙ ίυεΙ. Ροε ϊ6ϊ 5 §εουρ οί 6γεΐΓθε3Γ6οη 
ίυεΙδ ί6ε ε3ε6οη εοηΐεηί 35 3 ρεεεεηί3§ε οί ΙΠ355 εεεη3ίη5 εΐοδείγ 5ΪΓηϋ3Γ, \Λ/6ετε35 ίίιε 6γεΙεο§εη εοηίεηΐ 
εϋίίεεδ. Τίιυδ ίΐ ε3η 6ε εοηεΙυεΙεεΙ ίίΐ3ί ίοε 3 §ίνεη ε3ε6οη εοηδυεηρίίοη 6γ εοεη6υ5ίίοη ί6εεε ννίΙΙ 6ε 3 
εοηδυεηρίίοη οί 5υΙρ6υε ίη ρεοροείίοη ίο ί6ε 5υΙρ6υε εοηίεηί οί ί6ε ίυεΙ, οε ίη οί6εε \Λ/οτεΐ5 3 εοη5ί3ηί 
Γ3ΐίο 6είννεεη 03ε6οη 3ηεΙ 5υΙρ6υε 3εΙ]υ5ίεεΙ ίοε ί6ε εηοΐεουΐεε ννεί§6ί οί οχγ§εη ίΐΌΐη εοιη6υ5ίίοη. 

3 Τ6ε ίΪΓ5ΐ εΙενεΙοριηεηί οί ί6ε 50 2 /00 2 Γ3ίίο εοηδίεΙεεεεΙ ίί5 υ5ε ίο νεείίγ εοιηρΙί3ηεε ννίί6 
ειηί55ίοη5 ίεοεη 1.5% 5υΙρ6υε ίυεΙ. Τ6ε ΙϊγπϊΙ οί 65 (ρριη 4 /%) 50 2 /00 2 ίοε 1.5% 5υΙρ6υε ίη ίυεΙ ε3η 6ε 
εΙεεηοη5ίΓ3ίεεΙ 6γ ίΪΓ5ί ε3ΐευΐ3ίίη§ ί6ε εη355 Γ3ίίο οί ίυεΙ 5υΙρ6υε ίο ίυεΙ ε3ε6οη, \Λ/6ίε6 ίδ ί36υΐ3ίεεΙ ίη ί361ε 
1 ίη ί6ί5 3ρρεηεΙίχ ίοε ν3είου5 ίυεΙδ 3ηεΙ ίυεΙ 5υΙρ6υε εοηίεηίδ; ίηεΙυεΙίη§ 1.5% 5υΙρ6υε ίοε 6οί6 εΙίδίίΙΙείε 
3ηε1 τε5ίεΙυ3ΐ ίυεΙδ. Τ6ε5ε Γ3ίίο5 ννεεε υ5εεΙ ίο 5οΙνε ίοε ί6ε εοεεεδροηεΐίηβ 50 2 3ηεΙ 00 2 εοηοεηίΓ3ίίοη5 ίη 
εχ63υ5ί, \Λ/6ίε6 3εε ί36υΐ3ίεεΙ ίη ί361ε 2 οί ί6ί5 3ρρεηεΙίχ. ΜοΙεευΙεε ννεί§6ί5 (Μ \Ν) ννεεε ί3ΐ<εη ίηίο 
3εεουηί ίο οοηνεεί εη355 ίε30ίίοη5 ίο εηοίε ίεβοίίοηδ. Ρογ ί6ε 1.5% 5υΙρ6υε ίυεΙδ ίη ί361ε 2, ί6ε 3Γηουηί οί 
00 2 ί5 5εί ίΪΓ5ΐ 3ί 8% 3ηεΙ ί6εη ε63η§εεΙ ίο 0.5% ίο 56ο\λ/ ί63ί ί6εεε ίδ ηο είίεεί εΐυε ίο ε63η§ε5 ίη εχεε55 
3Ϊγ. Α5 εχρεείεεΙ, ί6ε 36δοΙυίε 502 εοηεεηίΓ3ίίοη ο63η§εδ, 6υί ί6ε 50 2 /00 2 Γ3ίίο οΙοεδ ηοί. Τ6ίδ ίηε)ίο3ίε5 
ί63ί ί6ε 50 2 /00 2 Γ3ίίο ίδ ίηείερεηεΐεηί οί ίυεΙ-ίο-3ΪΓ Γ3ίίθ5. Τ6εεείοεε, 50 2 /00 2 Γ3ίίο ε3η 6ε υδεε) εο6υ5ίΙγ 
3ΐ 3ηγ ροίηί οί ορεε3ίίοη, ίηεΙυεΙίη§ ορεΓ3ίίοη νν6εεε ηο 6τ3ΐ<ε ροννεε ίδ ρεοεΙυεεεΙ. 

3.1 Νοίε ί63ί ί6ε 50 2 /00 2 Γ3ίίο νεείεδ δΙί§6ίΙγ ίεοεη εΙίδίίΙΙείε ίο εε5ίεΙυ3ΐ ίυεΙ. Τ6ίδ οεευεδ 6εο3υδε οί 
ί6ε νεεγ εϋίίεεεηί 3ίοεηίε 6γεΙεο§εη-ίο-ε3ε6οη Γ3ίίθ5 (Η:0) οί ί6ε ίννο ίυεΙδ. Ρί§υεε 1 ίΙΙϋ5ίΓ3ίε5 ί6ε εχίεηί 
οί ί6ε 50 2 /00 2 Γ3ίίθ5' δεηδίίίνίίγ ίο Η:0 ονεε 3 6εο3εΙ Γ3η§ε οί Η:0 3ηε) ίυεΙ 5υΙρ6υε εοηοεηίΓ3ίίοη5. Ρεοεη 
Ρί§υεε 1, ίί ε3η 6ε εοηεΙυεΙεεΙ ί63ί ίοε ίυεΙ 5υΙρ6υε ΙενεΙδ Ιε55 ί63η 3.0% 5υΙρ6υε, ί6ε εΜίίεεεηεε ίη 5/0 
Γ3ΐίθ5 ίοε εΙίδίίΙΙείε 3ηεΙ εε5ίε1υ3ΐ ίυεΙ ίδ Ιε55 ί63η 5.0%. 

3.2 Ιη ί6ε ε35ε οί υδίη§ ηοη-ρείεοίευεη ίυεΙ οίΐδ, ί6ε 3ρρεορεί3ίε 502/002 Γ3ίίο 3ρρΙίθ36Ιε ίο ί6ε 
ν3ίυε5 §ίνεη ίη εε§υΐ3ίίοη5 14.1 3ηεΙ/οε 14.4 οί ΜΑΚΡΟΙ Αηηεχ VI ννίΙΙ 6ε 5υ6]εεί ίο 3ρρεον3ΐ 6γ ί6ε 
ΑεΙεηίηί5ίε3ίίοη. 


Ϊ361ε 1: ΡυεΙ ρεορεείΐεδ ίοε εηβεΐηε άίδΙϊΙΙβΙε 3ηά εεδϊάυ3ΐ ίυεΙ* 



03ε6οη 

ΗγεΙ εο§εη 

5υΙρ6υε 

ΟίΗεε 

0 

Η 

5 

ΡυεΙ 5/0 

Εχ6 

502/002 

ΡυεΙ 

Τγρε 

%(εη/εη) 

%(εη/εη) 

%(εη/εη) 

%(εη/εη) 

εηοΙ/Ι<§ 

εηοΙ/Ι<§ 

εηοΙ/Ι<§ 

εηοΙ/εηοΙ 

ρρεη/%(ν/ν) 

0ί5ίίΙΐ3ίε 

86.20 

13.60 

0.17 

0.03 

71.8333 

136 

0.0531 

0.00074 

7.39559 


4 


ΡΡΠΊ ΠΊΘθηδ "ρ3ΓΪ5 ρθΓ ΙΊΠίΙΙΐΟΠ". Ιΐ 15 355υΐΤΊΘθΙ ΐΙ)3ί ρρΠΊ 15 ΠΊΘ35υΓθθΙ Ι)γ §35 3Π3ΐγ5ΘΓ5 ΟΠ 3 ΙΠΟΐβΓ 1)3515, 355ϋΠΊΪη§ ΐθΙθ3ΐ §35 
Ι)θΗ3νΐοϋΓ. ΤΙίθ ΐθοήηΐθ3ΐΙγ εοιτθεΐ υηΐΐδ 3 γθ 30ΐϋ3ΐΙγ ΓηΐοΓΟ-ηιοΙθδ οί 5υΙ)5ΐ3ηεθ ρθΓ ιηοΐθ οί ΐοΐ3ΐ 3ηιουηΐ Λ ιτιοΙ/ηΊθΙ), Ι)υΐ ρρηι Ϊ5 
υδθά ίη ογοΙθγ ΐο 6 θ οοηδίδΐθηΐ ννΐίΐι υηΐΐδ ίη ίήθ ΝΟχ Τθοήηΐε3ΐ (Ιοάθ. 
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ΚθδίεΙυθΙ 

86.10 

10.90 

2.70 

0.30 

71.7500 

109 

0.8438 

0.01176 

117.5958 

ΟίδΐίΙΙθΐθ 

85.05 

13.42 

1.50 

0.03 

70.8750 

134.2 

0.4688 

0.006614 

66.1376 

ΚθδίεΙυθΙ 

87.17 

11.03 

1.50 

0.30 

72.6417 

110.3 

0.4688 

0.006453 

64.5291 


* ΒθδθεΙ οη ρΐΌρθΓΐίθδ ίη ΐΜθ ΙΜΟ ΝΟχ Μοηίΐοπη§ 6υίεΙθΙίηθ5, ΓθδοΙυΐίοη ΜΕΡ0.103(49). 


ΤθΙοΙθ 2: Ειτπ55ΐοη5 Ο3ΐοιιΐ3ΐϊοη5 οοΐΎθ5ροηάϊη§ Ιο 1.5 % ίιίθΙ δυΙρΗυτ 



002 

502 

ΕχΜ 502/002 

ΕχΗ 5/0 


% 

ΡΡΙΎΙ 4 

ρριη 4 /% 

ιη/ιη 

ϋί5ίϋΐ3ΐθ 0.17% 5 

8 

59.1 

7.4 

0.00197 

Κθ5ίοΙυ3ΐ 2.70% 5 

8 

939.7 

117.5 

0.03136 






ϋί5ΐίΙΐ3ΐθ 1.5% 5 

8 

528.5 

66.1 

0.01764 

Κθ5ίοΙυ3ΐ 1.5% 5 

8 

515.7 

64.5 

0.01721 






ϋί5ΐίΙΐ3ΐθ 1.5% 5 

0.5 

33.0 

66.1 

0.01764 

Κθ5ίάυ3ΐ 1.5% 5 

0.5 

32.2 

64.5 

0.01721 


502/002 Γ3ίϊο ν5 % βυΙρΜυτ ϊη ίυβΙ 


250 



% γπ/γπ δυΙρίιυΓ ίη ίυθΙ 
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4 ΟοΓΓεδροηεΙεηεε βείννεεη 65 (ρριη /%) 502/602 εηά 6.0 §/ί\Λ/ίι ί$ εΙειηοη5ίΓ3ίεεΙ ίιγ 5ίιο\Λ/ίη§ 
ίίΐ3ί ίίιείε 5/0 Γ3ΐϊθ5 3τε 5 ϊγπϊΙ3γ. ΤΙιίί τερυίτεϊ ίίιε 3ε)εΙίίίοη3ΐ 355υεηρίίοη οί 3 ί>Γ3ΐ<ε-5ρεείίίεεΙ ίυεΙ 
εοηδυιηρίίοη ν3ΐυε οί 200 §/Ι<\Λ/ίι. Τίιί5 ί5 3η 3ρρεορπ3ίε 3νεΓ3§ε ίοε ηΐ3πηε εΙίείεΙ εη§ίηε5. Τίιε 
ε3ΐευΐ3ΐίοη ί5 35 ίοΙΙοννδ: 


5/ ΟυθΙ — 


ί)Γ3ΐ<ε-5ρεείίίε 502 (Μ\Λ/5 / Μ\Λ/502) 

Β5Ρ0 χ (% ε3ΐ"6οη ίη ίυεΙ / 100) 


ί)Γ3ΐ<ε-5ρεείίίε 502 = 6.0 §/Ι<\Λ/-ίΐΓ 


Μ\Λ/ 5 = 32.065 β/ΓηοΙ 


Μ\Λ/ 5 ο 2 = 64.064 §/ιηοΙ 


Β5Ρ0 = 200 §/Ι<\Λ/-Ιίγ 


% ε3Γίιοη ίη 1.5% δυΐρήυε ίυεΙ (ίεοεη ΐθΙοΙε 1) = 85.05% (ε)ί5ΐίΙΐ3ΐε) ογ 87.17% (τε5ίεΙυ3ΐ) 


5/0, 


ΓθδϊάυθΙ ίυθΙ — 


5/Οι 


6.0* (32.065/64.064) 
200 _ (87.17%/100) 

6.0 ν (32.065/64.064) 
200 χ (85.05% / 100) 


= 0.01723 


= 0.01765 


Νοΐε 1: Τίιε 5/0 ιτΐ355 Γ3ίίθ5 εθίευίθΐεεί 3ίιονε, ί>35εεΙ οη 6.0 §/Ι<\Λ/ίι 3ηεΙ 200 §/Ι<\Λ/ίι Β5Ρ0, 3Γε ίιοίίι 
Μ/ίίίιίη 0.10% οί ίίιε 5/0 ηΐ355 Γ3ίίθ5 ίη ίίιε εηιί55ίοη5 ί3ί>Ιε (ΤβίιΙε 2). ΤίιεΓείοεε, 65 
(ρρεη 4 /%) 502/002 εοΓΓε5ροηεΐ5 ννεΙΙ ίο 6.0 §/Ι<\Λ/ίι. 


Νοίε 2: Τίιε νείυε οί 6.0 §/Ι<\Λ/ίι, ίιεηεε ίίιε 200§/Ι<\Λ/ίι ί>Γ3ΐ<ε-5ρεείίίεεΙ ίυεΙ εοηδυεηρίίοη ί5 ί3ΐ<εη ίεοηη 
ΜΑΒΡΟί Αηηεχ VI 35 3εΙορίεεΙ ί>γ ίίιε 1997 ΜΑΚΡΟί Οοηίεεεηεε. 


5 Τίιυ5, ίίιε ννοτίίηβ ίοπηυΐ35 3Γε 35 ίοΙΙοννδ: 


502 (ρριη*) 

Ρογ εοεηρίείε εοεηίιυδίίοη = - <65 

(Χ>2 (%*) 


Ρογ εοεηρίείε εοεηίιυδίίοη = 


502 (ρριη*) 

002 (%*) + (00(ρρεη*)/10000) + (ΤΗ0(ρρεη*)/10000) 


* Νοίε: §35 εοηεεηίΓ3ίίοη5 εηυ5ί ίιε 53ηηρΙεεΙ ογ εοηνεείεεΙ ίο ίίιε 53ΐηε Γε5ίεΙυ3ΐ \Λ/3ίεε εοηίεηί 
(ε.§., ίυΙΙγ ννεί, ίυΙΙγ είτγ). 
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6 Τ5ε ίοΙΙοννίη§ ί5 ί5ε 53515 οί υ5ίη§ ί5ε (ρριη /%) 50ι/€0ι 35 ί5ε Ιίεηίί ίοε ε!είεεεηίηίη§ 
εοεηρΙί3ηεε ννϊΐΐη εε§υΐ3ίίοη 14.1 οε 14.4 οί ΜΑΚΡΟΕ Αηηεχ VI: 

.1 ΤΗϊ5 Ιίιηίΐ ε3η 5ε υ5εεΙ ίο εΙείεηηίηε εοεηρΙί3ηεε ίεοεη ίυεΙ οίΙ 5υεηεε5 ίΗθί εΐο ηοί 

ρεοείυεε εηεε53ηίε3ΐ ροννεε. 

.2 ΤΗϊ 5 Ιίεηίί ε3η 5ε υδεεΙ ίο εΙείεηηίηε εοεηρΙί3ηεε 3ί 3ηγ ροννεε ουίρυί, ίηεΙυε)ίη§ 
ίεΙΙε 

.3 Τ5ί5 Ιίεηίί οηΐγ εεςυίεεδ ίννο §35 εοηεεηίε3ίίοη εηε35υεεεηεηί5 3ί οηε 53εηρΙίη§ 
Ιοε3ίίοη. 

.4 Τ5εεε ί5 ηο ηεεεΙ ίο εηε35υεε 3ηγ εη§ίηε ρ3ε3εηείεε5 5υε5 35 εη§ίηε 5ρεεεΙ, εη§ίηε 
ίοερυε, εη§ίηε εχ53υ5ί ίΐονν, οε εη§ίηε ίυεΙ ίΐονν. 

.5 Ιί 5οί5 §35 εοηεεηίε3ίίοη εηε35υεεεηεηί5 3εε εη3εΙε 3ί ί5ε 53εηε εε5ίεΙυ3ΐ \Λ/3ίεε 

εοηίεηί ίη ί5ε 53εηρΙε (ε.§., ίυΙΙγ ννεί, ίυΙΙγ εΐεγ), ηο εΙεγ-ίο-ννεί εοηνεεδίοη ί3είοε5 
3εε εερυίεεεΙ ίη ί5ε ε3ΐευΐ3ίίοη. 

.6 Τ5ί5 Ιίεηίί εοεηρΙείεΙγ εΙεεουρΙεδ ί5ε ΐΗεεεηθΙ είίίείεηεγ οί ί5ε ίυεΙ οίΙ εοεη5υ5ίίοη 
υηίί ίεοεη ί5ε Ε0>0 υηίί. 

.7 Νο ίυεΙ ρεορεείίεδ ηεεεΙ ίο 5ε Ιεηοννη. 

.8 Βεε3ϋ5ε οηΐγ ίννο εηε35υεεεηεηί5 3εε εηεείε 3ί 3 5ίη§1ε Ιοε3ίίοη, ίε3Π5ίεηί εη§ίηε οε 

Ε0>05 υηίί είίεείδ ε3η 5ε εηίηίεηίζεεΙ 5γ 3ΐί§ηίη§ 5ί§η3ΐ5 ίεοεη ]υ5ί ί5εδε ίννο 
3η3ΐγ5εε5. (Νοίε ίΗθί ί5ε εηο5ί 3ρρεορεί3ίε ροίηί5 ίο 3ΐί§η 3εε ί5ε ροίηίδ νν5εεε 
ε3ε5 3η3ΐγ5εε εεδροηεΙδ ίο 3 5ίερ ε53η§ε ίη εεηί55ίοη5 3ί ί5ε 53εηρΙε ρεο5ε 5γ 50% 
οί ίΗε 5ίε3εΙγ-5ί3ίε ν3ΐυε.) 

.9 Τ5ί5 Ιίεηίί ί5 ίηείερεηεΐεηί οί ί5ε 3εηουηί οί εχ53υ5ί §35 εΐίΐυίίοη. ϋίΐυίίοη εη3γ οεευε 
εΐυε ίο εν3ροε3ίίοη οί νν3ίεε ίη 3η Ε<50 υηίί, 3ηεΙ 35 ρ3εί οί 3η εχ53υ5ί 53εηρΙεε'5 
ρεεεοηεΙίίίοηίη§ 5γ5ίεεη. 
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ΑΡΡΕΝϋΙΧ 3 

\Λ/Α5Η\Λ/ΑΤΕΚ ϋΑΤΑ ΟΟΙΙΕΟΤΙΟΝ 


1 Τ5ε \λ/35Η\λ/θϊθγ άί5εΙΐ3Γ§ε επΐθΐϊθ 3Γ6 ίηίεηεΐεε) ίο 3εΐ 35 ίηίΐίθΙ §υίεΐ3ηεε ίοε ίεηρΙεεηεηίίη§ 
ΕΟΟ 5γ5ίεεη ε)ε5ί§η5. Τ5ε ετΐΐετΐθ 55ουΙεΙ 5ε εενίδεε) ίη ί5ε ίυίυεε 35 εηοεε εΐ3ΐ3 5εεοεηε5 3ν3ίΐ351ε οη 
ί5ε εοηίεηίδ οί ί5ε εΙί5ε53ε§ε 3ηε1 ίΐ5 είίεείδ, ί3ΐ<ίη§ ίηίο 3εεουηί 3ηγ 3εΙνίεε §ίνεη 5γ ΟΕ5ΑΜΡ. 

2 ΑεΙιηϊηϊ5ΐΓ3ΐϊοη5 55ουΙε1 ί5εεείοεε ρεονίεΙε ίοε εοΙΙεείίοη οί εεΐενεηί εΐ3ί3. Το ί5ίδ εηε), 
55ίρο\Λ/ηεε5 ίη εοη]υηείίοη ννίΐΤι ί5ε ΕΟΟ εη3ηυί3είυεεε 3εε εερυεδίεεΙ ΐο 53ΐηρΙε 3ηεΙ 3Π3ΐγ5ε 53εηρΙε5 
οί: 

• ίηίεΐ \Λ/3ΐεε (ίοε 53εΙ<§εουηεΙ); 

• \Λ/3ΐεε 3ίίεε ί5ε 5εευ55εε (5υί 5είοεε 3ηγ ίεε3ίεηεηί 5γ5ίεεη); 3ηεΙ 

• εΙί5ε53Γ§ε \Λ/3ίεε. 

3 ΤΗίδ 53εηρΙίη§ εουΐεΐ 5ε εηεείε ε!υείη§ 3ρρεον3ΐ ίε5ίίη§ οε δ5οείΙγ 3ίΐεε εοεηεηί55ίοηίη§ 3ηεΙ 3ΐ 
35ουΐ ΐννεΙνε-εηοηί5 ίηίεενθΙδ ίοε 3 ρεείοεΙ οί ΐννο γε3ε5 οί ορεε3ίίοη (εηίηίεηυεη οί ί5εεε 53εηρΙε5). 
53εηρΙίη§ §υίεΐ3ηεε 3ηε1 3Π3Ιγ5Ϊ5 55ουΙεΙ 5ε υηεΙεεί3ΐ<εη 5γ ΐ35οε3ΐοείε5 υ5ίη§ ΕΡΑ οε 150 ΐεδΐ 
ρεοεεείυεεδ ίοε ί5ε ίοΙΙο\Λ/ίη§ ρεεεεηείεεδ: 

■ ρΗ 

■ ΡΑΗ 3ηεΙ οίΙ (εΙεί3ίΙεεΙ 00-Μ5 3Π3ΐγ5Ϊ5) 

■ Νίίε3ΐε 

■ Νίίείΐε 
■ΟεΙ 
■ευ 

■ Νί 

■ Ρ5 
■Ζη 

■ Α5 
■Οε 
■V 


4 Τ5ε εχΐεηΐ οί ΐ35οε3ΐοεγ ίε5ίίη§ εη3γ 5ε νεείεεΙ οε εη53ηεεεΙ ίη ΐ5ε Ιί§5ί οί εΙενεΙορίη§ 
Ι<ηοννΙεεΙ§ε. 

5 \Λ/Ηεη 5υ5εηίίίίη§ 53εηρΙε εΐ3ί3 ίο ί5ε ΑεΙεηίηί5ίε3ίίοη, ίηίοεεηείίοη 55ουΙεΙ 3150 5ε ίηεΙυείεεΙ 
οη \Λ/355\Λ/3ίεε εΙί5ε53ε§ε ίΐονν ε3ίε5, εΐίΐυίίοη οί εΙί5ε53ε§ε, ίί 3ρρΙίε35Ιε, 3ηεΙ εη§ίηε ροννεε 55ουΙεΙ 5ε 
ίηεΙυείεεΙ 35 ννεΙΙ 35 5ρεείίίε3ίίοη5 οί ί5ε ίυεΙ υδεε) ίεοεη ί5ε 5υηΙ<εε εΙεΙίνεεγ ηοίε 35 3 εηίηίεηυεη. 

6 Ιί ί5 εεεοεηεηεηεΙεεΙ ί53ί ί5ε δ5ίρ ί53ί 535 ρεονίεΙεεΙ ί5ίδ ίηίοεεη3ίίοη ίο ί5ε 53ΐί5ί3εΐίοη οί 
ί5ε ΑεΙεηίηί5ίε3ίίοη δήουΙεΙ 5ε §ε3ηίεεΙ 3 ννθίνεε ίοε εοεηρΙί3ηεε οί ίΗε εχί5ίίη§ ίη5ΐ3ΐΐ3ΐίοη(5) ίο 
ρο55ί5Ιε ίυίυεε 5ίείεΐεε \Λ/355\Λ/3ίεε εΙί5ε53ε§ε 5ί3ηεΐ3εεΐ5. Τ5ε ΑεΙεηίηί5ΐε3ΐίοη δΗουΙεΙ ίοε\Λ/3εεΙ 
ίηίοεεη3ίίοη 5υ5εηίίίεεΙ οη ί5ίδ ί55υε ίο ί5ε Οε§3ηίζ3ίίοη ίοε εΐίδδεεηίηθΐίοη 5γ ί5ε 3ρρεορεί3ίε 
εηεε53ηί5εη5. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΡ0.259(68) 

(υιοθετήθηκε στις 15 Μεν 2015) 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ¬ 
ΝΤΟΣ, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το Άρθρο 38(α) της Σύμβασης 
του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού σχετικά με τις 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Προστασίας Θαλασσίου 
Περιβάλλοντος οι οποίες της παραχωρήθηκαν από τις 
διεθνείς συμβάσεις, για την πρόληψη και τον έλεγχο 
της θαλάσσιας ρύπανσης από πλοία, 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι, η Επιτροπή κατά την 
58η Σύνοδό της με την απόφαση ΜΕΡ0.176(58) υιοθέτησε 
ένα αναθεωρημένο Παράρτημα VI της ΔΣ ΜΑΒΡΟΕ το 
οποίο ενισχύει σημαντικά τα όρια εκπομπών οξειδίων 
του θείου (δΟχ), 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ότι, Η Επιτροπή κατά 
την 59η Σύνοδό της με την απόφαση ΜΕΡΟ,184(59) υι¬ 
οθέτησε της Οδηγίες 2009 για τα συστήματα καθαρι¬ 
σμού καυσαερίων (στο κείμενο αυτό αναφέρονται ως 
«Οδηγίες 2009 για ΕΘ03»), 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι το αναθεωρημένο Παράρτημα 
VI της ΔΣ ΜΑΒΡΟΕ τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2010, 

ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΗΣ ότι ο κανονισμός 4 του Πα¬ 
ραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΙ επιτρέπει τη χρήση μιας 
εναλλακτικής μεθόδου συμμόρφωσης τουλάχιστον τόσο 
αποτελεσματική αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών 
όσο απαιτείται από το Παράρτημα VI της ΜΑΒΡΟΙ συ- 
μπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε από τα πρότυπα που 
ορίζονται στον κανονισμό 14, λαμβάνοντας υπόψη τις 
οδηγίες που αναπτύχτηκαν από τον ΙΜΟ, 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την ανάγκη συναφούς επικαιρο- 
ποίησης των Οδηγιών 2009 για ΕΘΟδ, 

ΕΧΟΝΤΑΣ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ κατά την 68η Σύνοδό της, 
το σχέδιο τροποποιήσεων των Οδηγιών 2009 για ΕΘΟδ 
που προετοιμάστηκε από την Υποεπιτροπή Πρόληψης 
και Αντιμετώπισης Ρύπανσης κατά την 2η Σύνοδό της, 

1 ΥΙΟΘΕΤΕΙ, τις Οδηγίες 2015 για τα συστήματα καθα¬ 
ρισμού καυσαερίων όπως παρατίθενται στο παράρτημα 
της παρούσας απόφασης. 

2 ΚΑΛΕΙ τις Αρχές να λάβουν υπόψη τους αυτές τις 
Οδηγίες όταν επιτρέπουν τη χρήση ενός συστήματος 
καθαρισμού καυσαερίων σύμφωνα με τον κανονισμό 4 
του Παραρτήματος VI της ΔΣ ΜΑΒΡΟΙ. 

3 ΖΗΤΑ τα Μέρη του Παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΙ 
και άλλων Μελών Κυβερνήσεων να θέσουν τις Οδηγίες 
αυτές υπόψη των πλοιοκτητών, διαχειριστών πλοίων, 
ναυπηγών, κατασκευαστών ναυτιλιακών μηχανών πε¬ 
τρελαίου και οποιαδήποτε άλλη ενδιαφερόμενη ομάδα. 

4 ΚΑΛΕΙ τις Αρχές να προβλέψουν για τη συλλογή 
πληροφοριών όπως περιγράφεται στο προσάρτημα 3 
αυτών των Οδηγιών. 

5 ΣΥΜΦΩΝΕΙ να διατηρήσει αυτές τις Οδηγίες υπό 
αναθεώρηση υπό το φως κερδισμένης εμπειρίας με την 
εφαρμογή τους. 

6 ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ τις Οδηγίες 2009 για ΕΘδΘ που υιο¬ 
θετήθηκαν με την απόφαση ΜΕΡΘ.184(59). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΟΔΗΓΙΕΣ 2015 ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Ο κανονισμός 14 του Παραρτήματος VI απαιτεί τα 
πλοία να χρησιμοποιούν καύσιμο με περιεκτικότητα σε 


θείο που δεν υπερβαίνει αυτή που ορίζεται από τους 
κανονισμούς 14.1 ή 14.4. Ο κανονισμός 4 επιτρέπει, με 
την έγκριση της Αρχής, τη χρήση μιας εναλλακτικής 
μεθόδου συμμόρφωσης τουλάχιστον τόσο αποτελε¬ 
σματικής σε ό,τι αφορά την μείωση εκπομπών, όσο η 
απαιτούμενη από το Παράρτημα, συμπεριλαμβανομέ¬ 
νων των προτύπων που ορίζονται στον κανονισμό 14. 
Η Αρχή ενός μέρους της Σύμβασης πρέπει να λάβει 
υπόψη τις σχετικές οδηγίες που καταρτίζονται από τον 
Οργανισμό, οι οποίες αφορούν στις εναλλακτικές που 
προβλέπονται από τον κανονισμό 4. 

1.2 Παρόμοια με το σύστημα μείωσης εκπομπών ΝΟχ, 
μια μονάδα καθαρισμού καυσαερίων (ΕΘΟ) μπορεί να 
εγκριθεί υπό τον όρο των περιοδικών ελέγχων παραμέ¬ 
τρων και εκπομπών ή το σύστημα μπορεί να εξοπλιστεί 
με ένα συνεχές σύστημα παρακολούθησης των εκπο¬ 
μπών. Αυτές οι οδηγίες έχουν καταρτιστεί με σκοπό 
να είναι αντικειμενικές και προσανατολισμένες στην 
απόδοση. Επιπλέον, η χρήση της μεθόδου αναλογίας 
δθ 2 (ρρπι )/002 (%) απλοποιεί τον έλεγχο των εκπομπών 
δΟχ και θα διευκολύνει την έγκριση μιας μονάδας ΕΘΘ. 
Βλέπε το παράρτημα II για τη λογική που εξηγεί τη 
χρήση του δθ 2 (ρρπι) /002 (%) ως βάση για την παρα¬ 
κολούθηση των συστημάτων. 

1.3 Η συμμόρφωση πρέπει να καταδειχθεί με βάσει την 
αναλογία των τιμών δθ 2 (ρρπι) /002 (% ν/ν). 


Πίνακας 1: Ορια θείου μαζούτ που καταγράφονται 
στους κανονισμούς 14.1 και 14.4 και αντίστοιχες τιμές 
εκπομπών 


Περιεκτικότητα σε θείο 
του καυσίμου (% κ.β) 

Λόγος εκπομπών 
5θ2(ρρπι)/Θθ2(% κ.ο) 

4.50 

195.0 

3.50 

151.7 

1.50 

65.0 

1.00 

43.3 

0.50 

21.7 

0.10 

4,3 


Σημείωση: Η χρήση των ορίων αναλογίας των εκπομπών εφαρ¬ 
μόζεται μόνο κατά τη χρήση αποσταγμάτων πετρελαίου ή υπο- 
λειπόμενου καύσιμου πετρελαίου. 

Βλέπε το προσάρτημα II για την εφαρμογή της μεθόδου ανα¬ 
λογίας. 

1.4 Αυτές οι οδηγίες είναι συμβουλευτικής φύσεως, 
ωστόσο, οι Αρχές καλούνται να εφαρμόσουν τις σχε¬ 
τικές απαιτήσεις του κανονισμού 4 του παραρτήματος 
VI της Δ.Σ ΜΑΒΡΟΙ σύμφωνα με αυτές. 

2 ΓΕΝΙΚΑ 

2.1 Σκοπός 

2.1.1 Ο σκοπός των οδηγιών είναι να καθοριστούν οι 
απαιτήσεις για τον έλεγχο, την επιθεώρηση, την πιστο¬ 
ποίηση και την επαλήθευση των συστημάτων ΕΘΟ στο 
πλαίσιο του κανονισμού 4 του παραρτήματος VI της 
Δ.Σ ΜΑΒΡΟΕ και να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική 
ισοδυναμία με τις απαιτήσεις των κανονισμών 14.1 και 

14.4 του παραρτήματος VI της σύμβασης. 

2.1.2 Αυτές οι οδηγίες επιτρέπουν δύο προγράμματα: 
Πρόγραμμα Α (πιστοποίηση μονάδας μέσω ελέγχων πα¬ 
ραμέτρων και εκπομπών) και Πρόγραμμα Β (συνεχής πα¬ 
ρακολούθηση εκπομπών με ελέγχους των παραμέτρων). 

2.1.3 Τα πλοία που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν 
ένα σύστημα καθαρισμού καυσαερίων εν μέρει ή στο 
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σύνολό του προκειμένου να συμμορφωθούν με τους 
κανονισμούς 14.1 ή/και 14.4 του παραρτήματος VI της 
Σύμβασης, θα πρέπει να εφοδιασθούν με εγκεκριμένο 
Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπομπών δΟχ (3ΕΘΡ). 

2.2 Εφαρμογή 

2.2.1 Οι οδηγίες αυτές ισχύουν για οποιαδήποτε μο¬ 
νάδα ΕΟΟ τοποθετείται στα μηχανήματα καύσης πε¬ 
τρελαίου, εκτός από τους αποτεφρωτήρες των πλοίων, 
που έχουν εγκατασταθεί επί του πλοίου. 

2.3 Ορισμοί και απαιτούμενα έγγραφα 


Μονάδα καύσης πετρε¬ 
λαίου 

Κάθε μηχανή, λέβητας, αερο¬ 
στρόβιλος ή κάθε άλλος εξο¬ 
πλισμός που τροφοδοτείται 
με καύσιμο εκτός από τους 
αποτεφρωτήρες των πλοίων 

ΕΘΘ 

Καθαρισμός καυσαερίων 

δΟχ 

Οξείδια του θείου 

302 

Διοξείδιο του θείου 

002 

Διοξείδιο του άνθρακα 

υτο 

Συγχρονισμένος Παγκόσμιος 
Χρόνος 

ΟθΓΐίίίθά Ν/αΙυο 
(Πιστοποιημένη τιμή) 

0 ορισμένος από τον κατα¬ 
σκευαστή λόγος 302/002, για 
τον οποίο η μονάδα ΕΘΘ έχει 
πιστοποιηθεί, όταν λειτουργεί 
σε συνεχή βάση στη μέγιστη 
περιεκτικότητα σε θείο των 
καυσίμων που είναι καθορι¬ 
σμένη από τον κατασκευαστή 

Ιη είΐυ 

Απευθείας δειγματοληψία 
μέσα σε ένα ρεύμα καυσαε¬ 
ρίου 

ΜΟΒ 

Μέγιστη Συνεχής Ισχύς 

Ι-03ά Γ3Π9Θ 

Εύρος φορτίου. 

Μέγιστη ονομαστική ισχύς 
μηχανής ντίζελ ή μέγιστο 
ποσοστό ατμού λέβητα 

3ΕΘΡ 

Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπο¬ 
μπών 30χ 

3ΕΘΘ 

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
Εκπομπών 30χ 

ΕΤΜ-Α 

Σύστημα ΕΘΘ - Τεχνικό Εγ¬ 
χειρίδιο για το σχέδιο Α 

ΕΤΜ-Β 

Σύστημα ΕΘΘ - Τεχνικό Εγ¬ 
χειρίδιο για το σχέδιο Β 

ΟΜΜ 

Εγχειρίδιο Παρακολούθησης 
επί του πλοίου 

Βιβλίο ΕΘΘ 

Καταγραφή των λειτουργικών 
παραμέτρων, των προσαρμο¬ 
γών των στοιχείων, της συ¬ 
ντήρησης και των αρχείων 
λειτουργίας της μονάδας 
ΕΘΘ κατά περίπτωση 


Έγγραφο 

Πρόγραμμα Α 

Πρόγραμμα Β 

3ΕΘΡ 

X 

X 

3ΕΘΘ 

X 


ΕΤΜ Πρόγραμμα Α 

X 


ΕΤΜ Πρόγραμμα Β 


X 


ΟΜΜ 

X 

X 

Βιβλίο ΒΕΘΘ ή 
ηλεκτρονικό σύστημα 
καταγραφής. 

X 

X 


3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις επιπτώ¬ 
σεις ασφάλειας που σχετίζονται με το χειρισμό και την 
εγγύτητα των καυσαερίων, τον εξοπλισμό μέτρησης, 
την αποθήκευση και τη χρήση των δοχείων συμπίεσης 
των καθαρών αερίων και των αερίων βαθμονόμησης. 
Οι θέσεις δειγματοληψίας και οι μόνιμες πλατφόρμες 
πρόσβασης πρέπει να είναι τέτοιες ώστε ο έλεγχος να 
μπορεί να εκτελεσθεί με ασφάλεια. Κατά την τοποθέ¬ 
τηση της εξόδου απόρριψης των νερών απόπλυσης που 
χρησιμοποιούνται στη μονάδα ΕΟΟ, μεγάλη προσοχή 
πρέπει να δοθεί στο σημείο της εισόδου του θαλασσι¬ 
νού νερού του πλοίου. Σε όλες τις συνθήκες λειτουργίας, 
το ρΗ πρέπει να διατηρηθεί σε επίπεδο τέτοιο ώστε 
να αποφεύγεται η ζημία στο σύστημα για τον έλεγχο 
των επιβλαβών συστημάτων υφαλοχρωματισμού του 
πλοίου, στην προπέλα, στο πηδάλιο καθώς και σε άλλα 
μέρη που είναι ευάλωτα στις όξινες απορρίψεις, προ- 
καλώντας ενδεχομένως την επιταχυνόμενη διάβρωση 
κρίσιμων μεταλλικών τμημάτων. 

4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α - ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣ¬ 
ΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΟΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ 
ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

4.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΟΟ 

4.1.1 Γενικά 

Υπό το πρόγραμμα Α αυτών των οδηγιών, παρέχονται 
οι ακόλουθες επιλογές: 

.1 έγκριση μονάδας, 

.2 μονάδες κατασκευασμένες σειριακά, και 

.3 έγκριση σειράς παραγωγής 

4.1.2Έγκριση Μονάδας 

4.1.2.1 Μια μονάδα ΕΟΟ θα πρέπει να πιστοποιείται 
για την ικανότητά της να πληροί την οριακή τιμή, (η 
Πιστοποιημένη Τιμή) που ορίζεται από τον κατασκευα¬ 
στή (δηλαδή το επίπεδο εκπομπών το οποίο η μονάδα 
δύναται να επιτυγχάνει σε συνεχή βάση) με καύσιμο πε¬ 
τρέλαιο με μέγιστη περιεκτικότητα κατά βάρος σε θείο 
που ορίζεται από το κατασκευαστή και για το εύρος 
των παραμέτρων λειτουργίας, όπως παρατίθενται στην 
παράγραφο 4.2.2.1.2, για το οποίο πρόκειται να εγκρι- 
θούν. Η Πιστοποιημένη Τιμή πρέπει να είναι κατάλληλη 
τουλάχιστον για τις λειτουργίες του πλοίου σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις των 14.1 και/ή 14.4 του παραρτήματος 
VI της Δ.Σ ΜΑΒΡΟί. 

4.1.2.2 Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό να διενερ- 
γηθεί δοκιμή με καύσιμο πετρέλαιο με τη μέγιστη περι¬ 
εκτικότητα κατά βάρος σε θείο όπως ορίζεται από τον 
κατασκευαστή, επιτρέπεται η διενέργεια δοκιμών δυο 
καυσίμων με χαμηλότερη περιεκτικότητα κατά βάρος 
σε θείο. Τα δύο καύσιμα που επιλέγονται θα πρέπει να 
έχουν επαρκή διαφορά στην κατά βάρος περιεκτικό¬ 
τητα του θείου, ώστε να επιδεικνύεται η λειτουργική 
συμπεριφορά της μονάδας ΕΘΟ και να επιδεικνύεται 
ότι η πιστοποιημένη τιμή μπορεί να επιτευχθεί, εάν η 
μονάδα ΕΘΘ λειτουργούσε με καύσιμο πετρέλαιο με 
την καθορισμένη μέγιστη περιεκτικότητα κατά βάρος σε 
θείο από τον κατασκευαστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
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θα πρέπει να εκτελούνται, ανάλογα με την περίπτωση, 
τουλάχιστον δύο δοκιμές, σύμφωνα με την παράγραφο 
4.3. Αυτές οι δοκιμές δε χρειάζεται να είναι διαδοχικές 
και θα μπορούσαν να διενεργηθούν σε δύο διαφορετι¬ 
κές, αλλά πανομοιότυπες, μονάδες ΕΘΘ. 

4.1.2.3 Ο μέγιστος και, εάν εφαρμόζεται, ο ελάχιστος 
ρυθμός ροής της μάζας των καυσαερίων της μονάδας 
θα πρέπει να καταγράφεται. Η επίδραση της μεταβολής 
των άλλων παραμέτρων που ορίζονται στην παράγραφο 
4.2.2.1.2, θα πρέπει να αιτιολογείται από τον κατασκευ¬ 
αστή του εξοπλισμού. Η επίδραση των διακυμάνσεων 
των παραγόντων αυτών θα πρέπει να αξιολογείται με 
δοκιμή ή με άλλο κατάλληλο τρόπο. Καμία διακύμανση 
των παραγόντων, ή συνδυασμού των παραγόντων, δε 
θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε η τιμή των εκπομπών 
της μονάδας ΕΘΟ να υπερβαίνει την πιστοποιημένη τιμή. 

4.1.2.4 Τα δεδομένα που λαμβάνονται σύμφωνα με το 
παρόν τμήμα πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή για 
έγκριση, μαζί με το τεχνικό εγχειρίδιο για το Πρόγραμ¬ 
μα Α 

4.1.3 Σειριακά κατασκευασμένες μονάδες 

Στην περίπτωση των ονομαστικά παρόμοιων μονάδων 
ΕΘΟ της ίδιας μαζικής παροχής, όπως αυτές έχουν πι¬ 
στοποιηθεί σύμφωνα με το 4.1.2 και για να αποφευχθεί 
η δοκιμή κάθε μονάδας ΕΘΟ, ο κατασκευαστής του 
εξοπλισμού μπορεί να υποβάλει, για αποδοχή από την 
Αρχή, συμμόρφωση της διάταξης παραγωγής. Η πιστο¬ 
ποίηση της κάθε μονάδας ΕΘΟ στο πλαίσιο της παρού¬ 
σας ρύθμισης, θα πρέπει να υπόκειται σε κατάλληλες 
επιθεωρήσεις που η Αρχή θεωρεί απαραίτητες, για να 
εξασφαλίσει ότι η τιμή εκπομπών κάθε μονάδας ΕΘΟ 
δεν υπερβαίνει την Πιστοποιημένη Τιμή, όταν λειτουρ¬ 
γεί σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζονται στην 
παράγραφο 4.2.2.12. 

4.1.4 Έγκριση σειράς προϊόντων 

4.1.4.1 Στην περίπτωση μιας μονάδας ΕΘΟ του ίδιου 
σχεδιασμού, αλλά διαφορετικών ονομαστικών παρο¬ 
χών μέγιστης ροής μάζας καυσαερίων, η Αρχή μπορεί 
να αποδεχθεί, αντί της διεξαγωγής δοκιμών σε κάθε 
μονάδα σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2, δοκιμές τρι¬ 
ών συστημάτων ΕΘΟ διαφορετικών παροχών, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι τρεις δοκιμές διεξάγονται σε δια¬ 
στήματα, που περιλαμβάνουν την υψηλότερη, τη χα¬ 
μηλότερη και μια ενδιάμεση διαβάθμιση της παροχής 
εντός του εύρους. 

4.1.4.2 Σε περίπτωση που υπάρχουν σημαντικές δια¬ 
φορές στο σχεδίασμά μονάδων ΕΘΟ με διαφορετικές 
παροχές, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία 
αυτή, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί, κατά την κρί¬ 
ση της Αρχής, ότι, στην πράξη, οι διαφορές αυτές δε 
μεταβάλλουν σημαντικά την απόδοση μεταξύ των, δια¬ 
φορετικού τύπου, μονάδων ΕΘΟ. 

4.1.4.3 Για τις μονάδες ΕΘΟ διαφορετικών παροχών, 
πρέπει να αναγράφεται λεπτομερώς η ευαισθησία στις 
μεταβολές για το είδος των μηχανημάτων καύσης στις 
οποίες τοποθετούνται, μαζί με τη ευαισθησία στις δι¬ 
ακυμάνσεις των παραμέτρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.2.2.12. Αυτό θα πρέπει να είναι στη βάση 
των δοκιμών, ή άλλων δεδομένων όπως ενδείκνυται. 

4.14.4 Η επίδραση των μεταβολών της παροχής της 
μονάδας ΕΘΟ στα χαρακτηριστικά του νερού έκπλυσης 
πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς. 


4.14.5 Όλα τα υποστηρικτικά δεδομένα που λαμβάνο- 
νται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, μαζί με το τεχνικό 
εγχειρίδιο για το Πρόγραμμα Α για κάθε μονάδα, θα 
πρέπει να υποβάλλονται στην Αρχή για έγκριση. 

4.2 Επιθεώρηση και Πιστοποίηση 

4.2.1 Διαδικασίες για την Πιστοποίηση των ΕΘΟ μο¬ 
νάδων 

4.2.11 Για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ενό¬ 
τητας 4.1 κάθε μονάδα ΕΘΟ πρέπει, είτε πριν από, είτε 
μετά την εγκατάστασή της επί του πλοίου, να πιστο¬ 
ποιηθεί ότι συμμορφώνεται με την πιστοποιημένη τιμή 
που καθορίζεται από τον κατασκευαστή (π.χ το επίπεδο 
εκπομπών το οποίο η μονάδα δύναται να επιτυγχάνει 
σε συνεχή βάση) υπό τις συνθήκες λειτουργίας και τους 
περιορισμούς, όπως παρέχονται από το τεχνικό εγχει¬ 
ρίδιο για το Πρόγραμμα Α της μονάδας ΕΘΘ, όπως έχει 
εγκριθεί από την Αρχή. 

4.2.12 Η πιστοποιημένη τιμή θα προσδιορίζεται σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις αυτών των οδηγιών. 

4.2.13 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπομπών 30χ 
(8ΕΘΘ) θα εκδίδεται από την Αρχή σε κάθε μονάδα 
ΕΘΘ που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρα¬ 
γράφου 4.2.11 Ο τύπος του πιστοποιητικού δίδεται στο 
προσάρτημα 1. 

4.2.14 Ο κατασκευαστής του συστήματος ΕΘΘ, ο πλοι¬ 
οκτήτης ή άλλο μέρος, δύνανται να αιτηθούν την έκδοση 
Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Εκπομπών δΟχ. 

4.2.15 Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπομπών 30χ 
δύναται να εκδοθεί σε οποιεσδήποτε μεταγενέστερες 
μονάδες καθαρισμού καυσαερίων του ίδιου σχεδιασμού 
και παροχής με μονάδα καθαρισμού καυσαερίων που 
έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με την την παράγραφο 
4.2.11, χωρίς τη διεξαγωγή δοκιμών σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.2.11, σύμφωνα με το τμήμα 4.1.3 αυτών 
των οδηγιών. 

4.2.16 Μονάδες καθαρισμού καυσαερίων του ίδιου 
σχεδιασμού, αλλά με διαφορετικές προδιαγραφές από 
εκείνες που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με την παρά¬ 
γραφο 4.2.11 θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτές από 
την Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.4 αυτών των 
οδηγιών. 

4.2.17 Μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που επεξερ¬ 
γάζονται μόνο ένα μέρος της ροής καυσαερίων της 
πρόσληψης απορρόφησης στις οποίες έχουν τοποθετη¬ 
θεί θα υπόκεινται σε ειδική εξέταση από την Αρχή, για 
να εξασφαλίζεται ότι κάτω από όλες τις καθορισμένες 
συνθήκες λειτουργίας, η συνολική τιμή εκπομπών των 
καυσαερίων κατάντη του συστήματος δεν είναι μεγα¬ 
λύτερη από την πιστοποιημένη τιμή. 

4.2.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Συστήματος Καθαρισμού Καυ¬ 
σαερίων “Πρόγραμμα Α” (ΕΤΜ-Α) 

4.2.2.1 Κάθε μονάδα καθαρισμού καυσαερίων θα πρέ¬ 
πει να είναι εφοδιασμένη με Τεχνικό Εγχειρίδιο Τύπου 
Α από τον κατασκευαστή. Το Τεχνικό Εγχειρίδιο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

.1 την αναγνώριση της μονάδας (κατασκευαστής, μο¬ 
ντέλο/τύπος, τον αριθμό σειράς (3/Ν) και άλλες λεπτο¬ 
μέρειες, όπως είναι απαραίτητο), συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής της μονάδας και των απαιτούμενων 
βοηθητικών συστημάτων. 

.2 τα όρια λειτουργίας, ή το εύρος τιμών λειτουργί¬ 
ας, για τα οποία η μονάδα έχει πιστοποιηθεί. Αυτά θα 
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν: 
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.1 τον μέγιστο και, εάν εφαρμόζεται, τον ελάχιστο 
ρυθμό ροής μάζας των καυσαερίων, 

.2 την ισχύ, τον τύπο και άλλες σχετικές παραμέ¬ 
τρους της μονάδας καύσης στην οποία η μονάδα κα¬ 
θαρισμού καυσαερίων πρόκειται να τοποθετηθεί. Στις 
περιπτώσεις των λεβήτων, πρέπει επίσης να δοθεί η 
μέγιστη αναλογία αέρα/καυσίμου στο μέγιστο φορτίο. 
Στις περιπτώσεις των κινητήρων ντίζελ, εάν ο κινητήρας 
είναι δίχρονος ή τετράχρονος, 

.3 το μέγιστο και ελάχιστο ρυθμό ροής του νερού 
πλύσης, την πίεση εισόδου και την ελάχιστη αλκαλικό- 
τητα του νερού εισόδου (180 9963-1-2), 

.4 το εύρος της θερμοκρασίας εισόδου των καυ¬ 
σαερίων και τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία 
εξόδου των καυσαερίων με τη μονάδα καθαρισμού καυ¬ 
σαερίων σε λειτουργία, 

.5 το εύρος της διαφορικής πίεσης των καυσαε¬ 
ρίων και τη μέγιστη πίεση εισόδου των καυσαερίων 
με τη μονάδα καύσης πετρελαίου σε μέγιστη συνεχή 
λειτουργία ή στο 80% της ονομαστικής ισχύος, όποια 
είναι κατάλληλη, 

.6 τα επίπεδα αλατότητας ή τα στοιχεία φρέσκου 
νερού που είναι απαραίτητα για την παροχή επαρκών 
παραγόντων εξουδετέρωσης και 

.7 άλλους παράγοντες που αφορούν το σχεδίασμά 
και τη λειτουργία της μονάδας καθαρισμού καυσίμου, 
σχετικούς με την επίτευξη μέγιστης τιμής εκπομπών, 
όχι μεγαλύτερης από την πιστοποιημένη τιμή 

.3 Όποιες απαιτήσεις ή περιορισμούς σχετικά με τη 
μονάδα καθαρισμού καυσαερίων ή συνδεόμενο εξοπλι¬ 
σμό με τη μονάδα που είναι αναγκαίοι για να επιτύχει 
η μονάδα μέγιστη τιμή εκπομπής, όχι υψηλότερη από 
την πιστοποιημένη τιμή, 

.4 Απαιτήσεις για τη συντήρηση, υποστήριξη ή προ¬ 
σαρμογή της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων ώστε 
να μπορεί να συνεχίσει η μονάδα να επιτυγχάνει μέγι¬ 
στη τιμή εκπομπής, όχι υψηλότερη από την πιστοποι¬ 
ημένη τιμή. Η συντήρηση, υποστήριξη και προσαρμογή 
θα πρέπει να καταγράφονται στο Βιβλίο Καταγραφών 
Μονάδας Καθαρισμού Καυσαερίων, 

.5 Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση υπέρβασης 
του ισχύοντος μέγιστου επιτρεπόμενου λόγου 802 / 002 , 
ή των κριτηρίων απόρριψης του νερού έκπλυσης, 

.6 Διαδικασία επαλήθευσης, προκειμένου να χρησι¬ 
μοποιηθεί στις επιθεωρήσεις για τη διασφάλιση της 
διατήρησης της απόδοσης και της ορθής χρήσης της 
μονάδας, (βλ. παράγραφο 4.4) 

.7 Διακύμανση των χαρακτηριστικών του νερού έκ¬ 
πλυσης ανάλογα με το εύρος απόδοσης της μονάδας. 

.8 Σχεδιαστικές απαιτήσεις του συστήματος νερού 
έκπλυσης και 

.9 Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπομπών δΟχ. 

4.2.2.2Το Τεχνικό Εγχειρίδιο Συστήματος Καθαρισμού 
Καυσαερίων τύπου Α πρέπει να εγκριθεί από την Αρχή. 

4.2.2.3 Το Τεχνικό εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται 
επί του πλοίου στο οποίο η μονάδα καθαρισμού καυσα¬ 
ερίων έχει τοποθετηθεί και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
για τις επιθεωρήσεις, όπως απαιτείται. 

4.2.2.4 Τροποποιήσεις στο τεχνικό εγχειρίδιο, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων και οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση 
σε σχέση με τις εκπομπές στον αέρα και/ή στο νερό, 
θα πρέπει να εγκρίνονται από την Αρχή. Προσθήκες, 


διαγραφές ή τροποποιήσεις στο τεχνικό εγχειρίδιο οι 
οποίες έχουν διαχωρισθεί από το αρχικά εγκεκριμένο 
εγχειρίδιο, θα πρέπει να διατηρούνται μαζί με το εγ¬ 
χειρίδιο και θα θεωρούνται ως μέρος του. 

4.2.3 Επιθεωρήσεις σε λειτουργία 

4.2.3.Ι. Η μονάδα καθαρισμού καυσαερίων θα υπόκειται 
σε επιθεώρηση κατά την εγκατάσταση και κατά την 
αρχική, ετήσια /ενδιάμεση και επιθεώρηση ανανέωσης 
από την Αρχή. 

4.2.3.2 Σύμφωνα με τον κανονισμό 10 του παραρτήμα¬ 
τος VI της ΜΑΒΡΟΕ, οι μονάδες καθαρισμού καυσίμου 
υπόκεινται σε έλεγχο από το κράτος του λιμένα. 

4.2.3.3 Η Αρχή εκδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης 
Εκπομπών δΟχ πριν από τη χρήση κάθε μονάδας κα¬ 
θαρισμού καυσίμου. 

4.2.3.4 Μετά την επιθεώρηση εγκατάστασης, όπως 
απαιτείται από την παράγραφο 4.2.3.1, το τμήμα 2.6 του 
Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόλη¬ 
ψης Ρύπανσης του Αέρα του πλοίου θα πρέπει να συ¬ 
μπληρώνεται κατάλληλα. 

4.3 Όρια εκπομπών 

4.3.1 Κάθε μονάδα καθαρισμού καυσαερίων θα πρέπει 
να είναι ικανή να μειώνει τις εκπομπές ισότιμα προς ή 
χαμηλότερα από την πιστοποιημένη τιμή σε οποιοδή- 
ποτε σημείο του φορτίου, όταν λειτουργεί σύμφωνα με 
τα κριτήρια της παράγραφο 4.2.2.1.2, όπως καθορίζεται 
στις παραγράφους 4.3.2 έως 4.3.5 αυτών των οδηγιών, 
καθώς όπως εξαιρείται στην παράγραφο 4.3.7. 

4.3.2 Οι μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που τοποθε¬ 
τούνται σε κύριες ντίζελ μηχανές πρόωσης θα πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.1 για όλες 
τις φορτίσεις μεταξύ 25 έως 100% της κλίμακας τιμών 
φορτίου των μηχανών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. 

4.3.3 Οι μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που το¬ 
ποθετούνται σε βοηθητικές μηχανές ντίζελ πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.1 για όλες 
τις φορτίσεις μεταξύ 10 έως 100 % της κλίμακας τιμών 
φορτίου των μηχανών στις οποίες έχουν τοποθετηθεί. 

4.3.4 Οι μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που τοπο¬ 
θετούνται σε μηχανές ντίζελ που παρέχουν ισχύ και για 
την κύρια πρόωση και βοηθητικούς σκοπούς θα πρέπει 
να πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4.3.3. 

4.3.5 Οι μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που τοπο¬ 
θετούνται σε λέβητες θα πρέπει να πληρούν τις απαι¬ 
τήσεις της παραγράφου 4.3.1 για όλες τις φορτίσεις 
μεταξύ 10 και 100 % του εύρους του φορτίου (ρυθμοί 
παραγωγής ατμού) ή, εάν το εύρος λειτουργίας είναι 
μικρότερο, πάνω από το πραγματικό εύρος του φορτίου 
του λεβήτων στους οποίους έχουν τοποθετηθεί. 

4.3.6 Προκειμένου να αποσαφηνιστεί η απόδοση του 
συστήματος, θα πρέπει να αναληφθούν μετρήσεις των 
εκπομπών, με τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής, σε του¬ 
λάχιστον τέσσερα σημεία του φορτίου. Ένα σημείο 
του φορτίου, θα πρέπει να είναι από 95 έως 100% του 
μέγιστου ρυθμού ροής της μάζας των καυσαερίων για 
τα οποία η μονάδα πρόκειται να πιστοποιηθεί.Ένα ση¬ 
μείο του φορτίου θα πρέπει να είναι εντός ± 5% του 
ελάχιστου ποσοστού ροής της μάζας των καυσαερίων 
για τα οποία η μονάδα πρόκειται να πιστοποιηθεί. Τα 
άλλα δύο σημεία του φορτίου θα πρέπει να απέχουν 
εξίσου μεταξύ των μέγιστων και ελάχιστων παροχών 
μάζας των καυσαερίων. Όταν υπάρχουν ασυνέχειες στη 
λειτουργία του συστήματος, ο αριθμός των σημείων 
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φόρτισης θα πρέπει να αυξηθεί, με τη σύμφωνη γνώμη 
της Αρχής, έτσι ώστε να αποδεικνύεται ότι διατηρείται 
η απαιτούμενη απόδοση σε όλο το εύρος ρυθμού ροής 
της μάζας των καυσαερίων. Επιπρόσθετα ενδιάμεσα 
σημεία φόρτισης πρέπει να ελεγχθούν αν υπάρχει έν¬ 
δειξη κορυφής εκπομπής κάτω από το μέγιστο ρυθμό 
ροής μάζας των καυσαερίων ή, εάν εφαρμόζεται, πάνω 
από τον ελάχιστο ρυθμό ροής των καυσαερίων. Αυτές 
οι πρόσθετες δοκιμές θα πρέπει να είναι επαρκείς σε 
αριθμό, ώστε να καθοριστεί η μέγιστη τιμή εκπομπής. 

4.3.7 Για φορτία κάτω εκείνων που προσδιορίζονται 
στις παραγράφους 4.3.2 έως 4.3.5, η μονάδα καθαρι¬ 
σμού καυσαερίων θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί 
Σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου μπορεί να απαιτείται 
ο εξοπλισμός καύσης πετρελαίου να λειτουργεί υπό 
συνθήκες ρελαντί, η συγκέντρωση των εκπομπών 802 
(ρρπη) σε προκαθορισμένη συγκέντρωση 02 (15,0% στις 
μηχανές ντίζελ, 3,0% στους λέβητες) δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50 ρρπι. 

4.4 Διαδικασίες επί του πλοίου για την επίδειξη της 
συμμόρφωσης 

4.4.1 Το τεχνικό εγχειρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού 
καυσαερίων του Προγράμματος Α θα πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνει διαδικασία επαλήθευσης για χρήση στις 
επιθεωρήσεις, όπως απαιτείται. Αυτή η διαδικασία δε 
θα πρέπει να απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή μια εις βάθος 
γνώση του συστήματος. Όπου απαιτούνται συγκεκριμέ¬ 
νες συσκευές θα πρέπει να παρέχονται και να διατηρού¬ 
νται ως μέρος του συστήματος. Η μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων πρέπει να σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να διευκολύνεται η επιθεώρηση, όπως απαιτείται. 
Η βάση αυτής της διαδικασίας επαλήθευσης είναι ότι, 
εφόσον όλα τα συναφή στοιχεία, οι τιμές λειτουργίας 
ή οι ρυθμίσεις βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορί¬ 
ων, τότε η απόδοση της μονάδας θα είναι εντός των 
απαιτούμενων ορίων, χωρίς την ανάγκη για πραγματι¬ 
κές μετρήσεις των εκπομπών καυσαερίων. Είναι επίσης 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων προσαρμόζεται σε μία μονάδα καύσης πε¬ 
τρελαίου για την οποία έχει αξιολογηθεί - αυτό απο¬ 
τελεί μέρος του Σχεδίου Συμμόρφωσης Εκπομπών 802. 
Ο σκοπός αυτός εξυπηρετείται είτε δια του τεχνικού 
φακέλου που σχετίζεται με το Διεθνές Πιστοποιητικό 
Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα Μηχανής, εάν είναι δια¬ 
θέσιμος, είτε μέσω Δήλωσης Καυσαερίων που εκδίδεται 
από τον κατασκευαστή ή το σχεδιαστή της μηχανής 
ή άλλο αρμόδιο μέρος, είτε μέσω Δήλωσης Απαέριων 
που εκδίδεται από τον κατασκευαστή ή το σχεδιαστή 
του λέβητα ή άλλο αρμόδιο μέρος που εξυπηρετεί το 
σκοπό αυτό κατά την κρίση της Αρχής. 

4.4.2 Στη διαδικασία επαλήθευσης θα πρέπει να πε¬ 
ριλαμβάνονται όλα τα συστατικά, τιμές λειτουργίας ή 
ρυθμίσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της 
μονάδας καθαρισμού καυσαερίων και την ικανότητά της 
να ανταποκριθεί στην πιστοποιημένη τιμή. 

4.4.3 Η διαδικασία επαλήθευσης εγκρίνεται από την 
Αρχή, κατόπιν υποβολής της από τον κατασκευαστή 
της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων. 

4.4.4 Η διαδικασία επαλήθευσης πρέπει να περιλαμ¬ 
βάνει έλεγχο εγγράφων καθώς και φυσικό έλεγχο της 
μονάδας καθαρισμού καυσαερίων. 

4.4.5 Ο επιθεωρητής θα πρέπει να επαληθεύει ότι κάθε 
μονάδα καθαρισμού καυσαερίων είναι εγκατεστημένη 


σύμφωνα με το τεχνικό εγχειρίδιο της μονάδας και 
διαθέτει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Εκπομπών 302, 
όπως απαιτείται. 

4.4.6 Κατά την κρίση της Αρχής, ο επιθεωρητής θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα ελέγχου ενός ή όλων 
των αναγνωρισμένων στοιχείων, τιμών λειτουργίας ή 
ρυθμίσεων. Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία μο¬ 
νάδες καθαρισμού καυσαερίων, η Αρχή μπορεί, κατά την 
κρίση της, να συντομεύσει ή να μειώσει την έκταση της 
επιθεώρησης επί του πλοίου, όμως ολόκληρη η επιθε¬ 
ώρηση πρέπει να ολοκληρωθεί για τουλάχιστον έναν 
τύπο μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του πλοίου, υπό 
την προϋπόθεση ότι και οι άλλες μονάδες καθαρισμού 
καυσαερίων λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. 

4.4.7 Η μονάδα καθαρισμού καυσαερίων πρέπει να 
περιλαμβάνει μέσα για αυτόματη καταγραφή της λει¬ 
τουργίας του συστήματος. Ο ρυθμός ροής καυσαερίων 
και η πίεση του νερού έκπλυσης στη σύνδεση εισόδου 
της μονάδας, η πίεση των καυσαερίων πριν την είσοδό 
τους στη μονάδα και η πτώση πίεσης των καυσαερίων 
κατά μήκος της μονάδας, το φορτίο του εξοπλισμού 
καύσης καυσίμου και η θερμοκρασία των καυσαερί¬ 
ων πριν και μετά τη μονάδα καθαρισμού καυσαερίων 
πρέπει να καταγράφονται τουλάχιστον στη συχνότητα 
που ορίζεται στη παράγραφο 5.4.2. Το σύστημα κατα¬ 
γραφής των δεδομένων πρέπει να συμμορφώνεται με 
τις απαιτήσεις των άρθρων 7 και 8. Στην περίπτωση 
που η μονάδα καταναλώνει χημικές ουσίες με γνωστό 
ρυθμό, όπως τεκμηριώνεται στο τεχνικό εγχειρίδιό της, 
η καταγραφή της εν λόγω κατανάλωσης στο βιβλίο 
εγγραφών της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων εξυ¬ 
πηρετεί επίσης αυτό τον σκοπό. 

4.4.8 Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Α, εάν δεν έχει το¬ 
ποθετηθεί ένα σύστημα συνεχούς παρακολούθησης των 
καυσαερίων, για την επαλήθευση της συμμόρφωσης της 
μονάδας, συνιστάται να διενεργείται σε ημερήσια βάση 
επιτόπιος έλεγχος της ποιότητας των καυσαερίων όσον 
αφορά την αναλογία 302(ρρπι)/002(%) σε συνδυασμό 
με τους παραμετρικούς ελέγχους που προβλέπονται 
στην παράγραφο 4.4.7. Εάν έχει τοποθετηθεί σύστη¬ 
μα συνεχούς παρακολούθησης των καυσαερίων, θα 
χρειαστούν μόνον καθημερινοί επιτόπιοι έλεγχοι των 
παραμέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.7, 
για να επαληθευτεί η σωστή λειτουργία της μονάδας 
καθαρισμού καυσαερίων. 

4.4.9 Εάν ο κατασκευαστής της μονάδας καθαρισμού 
καυσαερίων δεν είναι σε θέση να παρέχει διαβεβαίωση 
ότι η μονάδα καθαρισμού καυσαερίων θα συμμορφώ¬ 
νεται με την πιστοποιημένη τιμή ή με χαμηλότερη τιμή 
μεταξύ των επιθεωρήσεων, μέσω της διαδικασίας επα¬ 
λήθευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 4.4.1, ή αν 
αυτό απαιτεί ειδικό εξοπλισμό ή εξειδικευμένη γνώση, 
για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της μονάδας με 
τους κανονισμούς 14.1 και/ή 14.4 του παραρτήματος VI 
της ΜΑΒΡΟΕ συνιστάται η χρήση της συνεχούς παρα¬ 
κολούθησης της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων (Β 
Πρόγραμμα). 

4.4.10 Ο πλοιοκτήτης θα πρέπει να διατηρεί ένα βιβλίο 
εγγραφών της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων για 
την εγγραφή των εργασιών συντήρησης και επισκευών 
της μονάδας, περιλαμβανομένων όμοιων αντικαταστά¬ 
σεων. Ο τύπος του βιβλίου θα υποβάλλεται από τον 
κατασκευαστή της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων 
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και θα εγκρίνεται από την Αρχή. Το βιβλίο εγγραφών 
θα πρέπει να είναι διαθέσιμο στις επιθεωρήσεις, όπως 
απαιτείται και μπορεί να διαβαστεί σε συνδυασμό με τα 
ημερολόγια του μηχανοστασίου και άλλα δεδομένα, αν 
είναι απαραίτητο, για να επιβεβαιωθεί η ορθή λειτουρ¬ 
γία της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων. Εναλλακτικά, 
οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να καταγράφονται στο 
προγραμματισμένο σύστημα αρχείων συντήρησης του 
πλοίου, όπως έχει εγκριθεί από την Αρχή. 

5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β - ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ¬ 
ΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕΣΩ 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ δΟχ. 

5.1 Γενικά 

Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται, για 
να επιδείξει ότι οι εκπομπές από μια μονάδα καύσης 
πετρελαίου στην οποία έχει τοποθετηθεί μονάδα κα¬ 
θαρισμού καυσαερίων, η οποία βρίσκεται σε λειτουργία, 
συμμορφώνονται με την απαιτούμενη τιμή εκπομπής ή 
με χαμηλότερη τιμή (π.χ. όπως αναφέρεται στο Σχέδιο 
Συμμόρφωσης Εκπομπών 30χ) σε οποιοδήποτε φορτίο, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταβατικής λειτουργίας της 
μονάδας καύσης πετρελαίου και επομένως, τη συμμόρ¬ 
φωση με τις απαιτήσεις των κανονισμών 14.1 και/ή 14.4 
του παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΙ. 

5.2 Έγκριση 

Η συμμόρφωση αποδεικνύεται κατά τη λειτουργία 
της μονάδας μέσω της συνεχούς παρακολούθησης των 
καυσαερίων. Το σύστημα παρακολούθησης θα πρέπει να 
εγκριθεί από την Αρχή και τα αποτελέσματα αυτής της 
παρακολούθησης να είναι διαθέσιμα στην Αρχή όπως 
είναι απαραίτητο για να αποδείξουν τη συμμόρφωση, 
όπως απαιτείται. 

5.3 Επιθεώρηση και πιστοποίηση 

5.3.1 Το σύστημα παρακολούθησης της μονάδας καθα¬ 
ρισμού καυσαερίων θα υπόκειται σε επιθεώρηση κατά 
την εγκατάσταση και κατά την αρχική, ετήσια /ενδιάμε¬ 
ση και επιθεώρηση ανανέωσης από την Αρχή. 

5.3.2 Σύμφωνα με τον κανονισμό 10 του παραρτήματος 
VI της ΜΑΒΡΟί, τα συστήματα παρακολούθησης των 
μονάδων καθαρισμού καυσαερίων μπορεί επίσης να 
υπόκεινται σε έλεγχο από το κράτος λιμένα. 

5.3.3 Στις περιπτώσεις εκείνες όπου είναι εγκατε¬ 
στημένο μονάδα καθαρισμού καυσαερίων, το τμήμα 
2.6 του Συμπληρώματος του Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα του πλοίου θα πρέπει 
να συμπληρώνεται κατάλληλα. 

5.4 Υπολογισμός του ρυθμού εκπομπής 

5.4.1 Η σύνθεση των καυσαερίων από πλευράς 
5θ2(ρρπι)/Θθ2(%) θα πρέπει να μετράται σε κατάλληλη 
θέση μετά τη μονάδα καθαρισμού καυσαερίων και η 
μέτρηση θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδια¬ 
γραφές του κεφαλαίου 6, ως ισχύει. 

5.4.2 Το δθ 2 (ρρπι) και το 002(%) πρέπει να παρακολου- 
θούνται συνεχώς και να καταγράφονται σε μια συσκευή 
καταγραφής και επεξεργασίας δεδομένων με ρυθμό ο 
οποίος δεν πρέπει να είναι μικρότερος από 0.0035 Ηζ. 

5.4.3 Αν χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία συ¬ 
σκευές ανάλυσης για τον προσδιορισμό της αναλογίας 
δθ 2 /ΘΘ 2 , θα πρέπει να συντονίζονται ώστε να έχουν 
παρόμοιους χρόνους δειγματοληψίας και μέτρησης και 
οι έξοδοι δεδομένων να ευθυγραμμίζονται, έτσι ώστε η 
αναλογία 5Θ2/Θ02 να αντιπροσωπεύει πλήρως τη σύν¬ 
θεση του καυσαερίου. 


5.5 Διαδικασίες επί του πλοίου για την επίδειξη συμ¬ 
μόρφωσης με το όριο εκπομπών 

5.5.1 Το σύστημα καταγραφής των δεδομένων θα πρέ¬ 
πει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τμημάτων 
7 και 8. 

5.5.2 Ημερήσιοι επιτόπιοι έλεγχοι των παραμέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 4.4.7 απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της ορθής λειτουργίας της μονάδας καθα¬ 
ρισμού καυσαερίων και θα πρέπει να καταγράφονται 
στο Βιβλίο εγγραφών της μονάδας καθαρισμού καυσα¬ 
ερίων ή στο σύστημα καταγραφής του μηχανοστασίου. 

5.6 Τεχνικό Εγχειρίδιο Συστήματος Καθαρισμού Καυ¬ 
σαερίων “Πρόγραμμα Β” (ΕΤΜ-Β) 

5.6.1 Κάθε μονάδα καθαρισμού καυσαερίων θα πρέπει 
να είναι εφοδιασμένη με Τεχνικό Εγχειρίδιο Προγράμ¬ 
ματος Β από τον κατασκευαστή. Το Τεχνικό Εγχειρίδιο 
θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
πληροφορίες: 

.1 την αναγνώριση της μονάδας (κατασκευαστής, μο¬ 
ντέλο/τύπος, τον αριθμό σειράς (5/Ν) και άλλες λεπτο¬ 
μέρειες, όπως είναι απαραίτητο), συμπεριλαμβανομένης 
της περιγραφής της μονάδας και των απαιτούμενων 
βοηθητικών συστημάτων. 

.2 τα όρια λειτουργίας, ή το εύρος τιμών λειτουργί¬ 
ας, για τα οποία η μονάδα έχει πιστοποιηθεί. Αυτά θα 
πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνουν: 

.1 το μέγιστο και, εάν εφαρμόζεται, τον ελάχιστο 
ρυθμό ροής μάζας των καυσαερίων, 

.2 την ισχύ, τον τύπο και άλλες σχετικές παραμέ¬ 
τρους της μονάδας καύσης πετρελαίου στην οποία η 
μονάδα καθαρισμού καυσαερίων πρόκειται να τοποθε¬ 
τηθεί. Στις περιπτώσεις των λεβήτων, πρέπει επίσης να 
δοθεί η μέγιστη αναλογία αέρα/καυσίμου στο μέγιστο 
φορτίο. Στις περιπτώσεις των κινητήρων ντίζελ, εάν ο 
κινητήρας είναι δίχρονος ή τετράχρονος, 

.3 το μέγιστο και ελάχιστο ρυθμό ροής του νερού 
έκπλυσης, την πίεση εισόδου και την ελάχιστη αλκαλι- 
κότητα του νερού εισόδου (150 9963-1-2), 

.4 το εύρος της θερμοκρασίας εισόδου των καυ¬ 
σαερίων και τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία 
εξόδου των καυσαερίων με τη μονάδα καθαρισμού καυ¬ 
σαερίων σε λειτουργία, 

.5 το εύρος της διαφορικής πίεσης των καυσαε¬ 
ρίων και τη μέγιστη πίεση εισόδου των καυσαερίων 
με τη μονάδα καύσης πετρελαίου σε μέγιστη συνεχή 
λειτουργία ή στο 80% της ονομαστικής ισχύος, όποια 
είναι κατάλληλη, 

.6 τα επίπεδα αλατότητας ή τα στοιχεία φρέσκου 
νερού που είναι απαραίτητα για την παροχή επαρκών 
παραγόντων εξουδετέρωσης και 

.7 άλλους παράγοντες που αφορούν τη λειτουργία 
της μονάδας καθαρισμού καυσίμου, 

.3 Όποιες απαιτήσεις ή περιορισμούς σχετικά με τη 
μονάδα καθαρισμού καυσαερίων ή με συνδεόμενο εξο¬ 
πλισμό με τη μονάδα 

.4 Διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση υπέρβασης 
του ισχύοντος μέγιστου επιτρεπόμενου λόγου 302/ΘΘ2, 
ή των κριτηρίων απόρριψης του νερού έκπλυσης, 

.5 Διακύμανση των χαρακτηριστικών του νερού έκ¬ 
πλυσης ανάλογα με το εύρος απόδοσης της μονάδας. 

.6 Σχεδιαστικές απαιτήσεις του συστήματος νερού 
έκπλυσης. 
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5.6.2 Το Τεχνικό Εγχειρίδιο Συστήματος Καθαρισμού 
Καυσαερίων Προγράμματος Β πρέπει να είναι εγκεκρι¬ 
μένο από την Αρχή. 

5.6.3 Το Τεχνικό εγχειρίδιο θα πρέπει να διατηρείται 
επί του πλοίου στο οποίο η μονάδα καθαρισμού καυσα¬ 
ερίων έχει τοποθετηθεί και θα πρέπει να είναι διαθέσιμο 
για τις επιθεωρήσεις, όπως απαιτείται. 

5.6.4 Τροποποιήσεις στο τεχνικό εγχειρίδιο, οι οποίες 
αντικατοπτρίζουν αλλαγές στην μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων και οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση 
σε σχέση με τις εκπομπές στον αέρα και/ή στο νερό, 
θα πρέπει να εγκρίνονται από την Αρχή. Προσθήκες, 
διαγραφές ή τροποποιήσεις στο τεχνικό εγχειρίδιο οι 
οποίες έχουν διαχωρισθεί από το αρχικά εγκεκριμένο 
εγχειρίδιο, θα πρέπει να διατηρούνται μαζί με το εγ¬ 
χειρίδιο και θα θεωρούνται ως μέρος του. 

6 ΔΟΚΙΜΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

6.1 Η δοκιμή εκπομπών θα πρέπει να ακολουθεί τις 
απαιτήσεις του κεφαλαίου 5 του Τεχνικού Κώδικα ΝΟχ 
2008 και των συναφών προσαρτημάτων, εκτός από τις 
περιπτώσεις που προβλέπονται στις παρούσες κατευ¬ 
θυντήριες οδηγίες. 

6.2 Το 002 θα πρέπει να μετράται με τη χρήση ενός 
αναλυτή που λειτουργεί με την αρχή του μη διασκε- 
δαζομένου υπερύθρου φωτός (ΝΩΙΒ) και με πρόσθετο 
εξοπλισμό, όπως ξηραντήρες, όπως απαιτείται. Το 802 
πρέπει να μετριέται με αναλυτές που λειτουργούν με 
τις αρχές του μη διασκεδαζομένου υπερύθρου φωτός 
(ΝΩΙΒ) ή μη-διασποράς υπεριώδους φωτός (Νϋυν) και 
με επιπρόσθετο εξοπλισμό, όπως ξηραντήρες, όπως 
απαιτείται. Αλλα συστήματα ή αρχές λειτουργίας 
του αναλυτή μπορεί να γίνουν αποδεκτά, ύστερα από 
έγκριση της Αρχής, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχουν 
ισοδύναμα ή καλύτερα αποτελέσματα από εκείνα του 
εξοπλισμού που αναφέρεται ανωτέρω. Για την αποδο¬ 
χή των άλλων συστημάτων 002 ή αρχών λειτουργίας 
αναλυτή, η μέθοδος αναφοράς πρέπει να είναι σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος III του Τεχνικού 
Κώδικα ΝΟχ 2008. 

6.3 Η λειτουργία του αναλυτή θα πρέπει να συμμορ¬ 
φώνεται με τις απαιτήσεις των τμημάτων 1.6 έως 1.10 
του προσαρτήματος III του Τεχνικού Κώδικα ΝΟχ 2008. 

6.4 Το δείγμα καυσαερίου 302 θα πρέπει να λαμβάνε- 
ται από ένα αντιπροσωπευτικό σημείο δειγματοληψίας 
κατάντη της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων. 

6.5 Οι εκπομπές του 302 και του 002 πρέπει να ελέγ¬ 
χονται είτε με απευθείας δειγματοληψία μέσα σε ένα 
ρεύμα καυσαερίου είτε με συστήματα εξαγωγής δειγ¬ 
μάτων. 

6.6 Τα δείγματα καυσαερίων για τον καθορισμό των 
εκπομπών 302 πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλη 
θερμοκρασία για την αποφυγή της συμπύκνωσης του 
νερού στο σύστημα δειγμάτων και ως εκ τούτου την 
απώλεια 302. 

6.7 Αν ένα δείγμα καυσαερίου προς εξέταση χρειάζε¬ 
ται να ξηρανθεί πριν την ανάλυσή του, αυτό πρέπει να 
γίνει με τρόπο, ώστε να μην υπάρχει απώλεια 302 στο 
υπό εξέταση δείγμα. 

6.8 Οι τιμές 302 και 002 θα πρέπει να συγκρίνονται 
με βάση την ίδια εναπομένουσα περιεκτικότητα σε νερό 
(π.χ. ξηρό ή με το ίδιο ποσοστό υγρασίας). 

6.9 Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν η συγκέ¬ 
ντρωση του 002 μειώνεται από τη μονάδα καθαρισμού 


καυσαερίων, η συγκέντρωση 002 μπορεί να μετρηθεί 
στην είσοδο της μονάδας, υπό την προϋπόθεση ότι 
μπορεί να αποδειχθεί η ορθότητα αυτής της μεθόδου 
μέτρησης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι τιμές 302 
και 002 θα πρέπει να συγκρίνονται σε ξηρή βάση. Εάν 
η μέτρηση γίνεται σε υγρή βάση, η περιεκτικότητα σε 
νερό στα εξερχόμενα καυσαέρια, στα σημεία αυτά θα 
πρέπει επίσης να καθοριστεί, προκειμένου να διορθω¬ 
θούν οι αναγνώσεις των μετρήσεων σε τιμές σε ξηρή 
κατάσταση. Γ ια την μέτρηση του 002 σε ξηρή κατά¬ 
σταση, ο συντελεστής διόρθωσης ξηρό/υγρό μπορεί να 
υπολογισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5.12.3.2.2 του 
Τεχνικού Κώδικα ΝΟχ 2008. 

7 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟ¬ 
ΜΕΝΩΝ 

7.1 Η συσκευή καταγραφής και επεξεργασίας δεδο¬ 
μένων θα πρέπει να είναι άρτιου και απαραβίαστου 
σχεδιασμού, με δυνατότητα μόνον ανάγνωσης των δε¬ 
δομένων. 

7.2 Η συσκευή καταγραφής και επεξεργασίας θα κα¬ 
ταγράφει τα δεδομένα που απαιτούνται από τις παρα¬ 
γράφους 4.4.7, 5.4.2 και 10.3 σε σχέση με την ώρα ΨΤΟ 
και την θέση του πλοίου από ένα Παγκόσμιο Σύστημα 
Δορυφορικής Πλοήγησης(ΟΝ33). 

7.3 Η συσκευή καταγραφής και επεξεργασίας θα πρέ¬ 
πει να είναι ικανή να προετοιμάζει εκθέσεις για καθο¬ 
ρισμένες χρονικές περιόδους. 

7.4 Τα δεδομένα πρέπει να διατηρούνται για χρονικό 
διάστημα όχι μικρότερο των 18 μηνών από την ημερομη¬ 
νία της καταγραφής. Αν η μονάδα έχει αλλάξει κατά τη 
διάρκεια αυτής της περιόδου, ο πλοιοκτήτης πρέπει να 
διασφαλίζει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία διατηρούνται 
επί του σκάφους και είναι διαθέσιμα, όπως απαιτείται. 

7.5 Η συσκευή θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουρ¬ 
γήσει ένα αντίγραφο των καταγεγραμμένων δεδομένων 
και αναφορών σε μια εύκολα χρησιμοποιούμενη μορφή. 
Το εν λόγω αντίγραφο των δεδομένων και των αναφο¬ 
ρών θα πρέπει, εφόσον ζητηθεί, να είναι στη διάθεση 
της Αρχής ή της Αρχής του Λιμένα. 

8 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

8.1 Γ ια κάθε μονάδα καθαρισμού καυσαερίων που εί¬ 
ναι τοποθετημένη σε καθορισμένο εξοπλισμό καύσης 
πετρελαίου επί του πλοίου θα προετοιμάζεται ένα εγ¬ 
χειρίδιο παρακολούθησης, στο οποίο θα αποδεικνύεται 
η συμμόρφωση της μονάδας. 

8.2 Το εγχειρίδιο παρακολούθησης στο πλοίο θα πρέ¬ 
πει να περιλαμβάνει τουλάχιστον: 

.1 τους αισθητήρες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση της απόδοσης της μονάδας καθαρισμού 
καυσαερίων και την παρακολούθηση των νερών έκπλυ- 
σης, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις απαιτήσεις 
βαθμονόμησής τους. 

2. τις θέσεις από τις οποίες θα λαμβάνονται μετρή¬ 
σεις των εκπομπών καυσαερίων και θα διενεργείται η 
παρακολούθηση του νερού έκπλυσης, μαζί με λεπτομέ¬ 
ρειες κάθε αναγκαίων βοηθητικών λειτουργιών, όπως οι 
γραμμές μεταφοράς του δείγματος, οι μονάδες επεξερ¬ 
γασίας δείγματος και συναφείς απαιτήσεις λειτουργίας 
ή συντήρησης. 

3. τους αναλυτές που χρησιμοποιούνται, τη λει¬ 
τουργία τους, καθώς και τις απαιτήσεις συντήρησης 
και βαθμονόμησής τους. 

4. το μηδέν (σημείο αναφοράς) του αναλυτή και τις 
διαδικασίες βαθμονόμησής του. 
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5. άλλες πληροφορίες ή στοιχεία σχετικά με την 
ορθή λειτουργία των συστημάτων παρακολούθησης ή 
τη χρήση τους στην επίδειξη συμμόρφωσης. 

8.3 Το εγχειρίδιο πρέπει να διευκρινίζει πώς θα επι¬ 
θεωρείται η παρακολούθηση. 

8.4 Το εγχειρίδιο πρέπει να εγκριθεί από τη Αρχή. 

9 ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

9.1 Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπομπών δΟχ (3ΕΟΡ) 

9.1.1 Όλα τα πλοία τα οποία πρόκειται να χρησιμο¬ 
ποιήσουν μια μονάδα καθαρισμού καυσίμου, εν μέρει ή 
συνολικά, για τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις 
των κανονισμών 14.1 και 14.4 του παραρτήματος VI της 
ΜΑΒΡΟΕ, θα πρέπει να διαθέτουν ένα Σχέδιο Συμμόρ¬ 
φωσης Εκπομπών 30χ (3ΕΟΡ), εγκεκριμένο από την 
Αρχή. 

9.1.2 Το 5Ε0Ρ θα πρέπει να περιέχει κάθε τμήμα του 
εξοπλισμού καύσης πετρελαίου, το οποίο θα πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών 14.1 
ή/και 14.4 του παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΕ. 

9.1.3 Σύμφωνα με το πρόγραμμα Α, το Σχέδιο Συμ¬ 
μόρφωσης Εκπομπών 50χ πρέπει να περιγράφει πώς η 
συνεχής παρακολούθηση των δεδομένων θα απεικονίζει 
ότι οι παράμετροι της παραγράφου 4.4.7 διατηρούνται 
εντός των συνιστώμενων προδιαγραφών του κατασκευ¬ 
αστή. Σύμφωνα με το Σχέδιο Β, αυτό θα διασφαλίζεται 
με την καθημερινή καταγραφή των παραμέτρων κλειδιά. 

9.1.4 Σύμφωνα με το πρόγραμμα Β, το Σχέδιο Συμ¬ 
μόρφωσης Εκπομπών 30χ πρέπει να απεικονίζει πώς 
η συνεχής παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων 
θα αποδεικνύει ότι η συνολική αναλογία εκπομπών 302 
(ρρπι)/ 002 (%) του πλοίου είναι συγκρίσιμη με τις απαι¬ 
τήσεις του κανονισμού 14.1 ή/και 14.4 του παραρτήματος 
VI της ΜΑΒΡΟΕ ή χαμηλότερη, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 1.3. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Α, αυτό θα 
πρέπει να διασφαλίζεται χρησιμοποιώντας τις ημερή¬ 
σιες καταγραφές εκπομπών καυσαερίων. 

9.1.5 Μπορεί να υπάρχουν ορισμένα είδη εξοπλισμού, 
όπως μικρές μηχανές και λέβητες για τους οποίους η 
τοποθέτηση μονάδας καθαρισμού καυσίμου δε θα ήταν 
πρακτική, ιδιαίτερα όταν αυτός ο εξοπλισμός βρίσκεται 
σε θέση απομακρυσμένη από το κύριο μηχανοστάσιο. 
Όλες αυτές οι μονάδες καύσης πετρελαίου θα πρέπει 
να αναγράφονται στο Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπομπών 
30χ. Οι μονάδες καύσης πετρελαίου, οι οποίες δεν πρό¬ 
κειται να είναι συνδεδεμένες με μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων, πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανονι¬ 
σμούς 14.1 ή/ και 14.4 του παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΕ. 

9.2 Επίδειξη συμμόρφωσης 

9.2.1 Πρόγραμμα Α 

9.2.1.1 Το Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπομπών 30χ πρέ¬ 
πει να αναφέρει, όχι όμως να αναπαράγει, το τεχνικό 
εγχειρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του 
Προγράμματος Α, το Βιβλίο Καταγραφής Εκπομπών 
30χ ή το σύστημα καταγραφής και το Εγχειρίδιο πα¬ 
ρακολούθησης όπως καθορίζονται στο Πρόγραμμα Α. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αρχεία συντήρησης δύ- 
ναται εναλλακτικά να καταγράφονται στο σύστημα κα¬ 
ταγραφής προγραμματισμένης συντήρησης του πλοίου, 
εφόσον επιτρέπεται από την Αρχή. 

9.2.1.2 Για το σύνολο του εξοπλισμού καύσης πετρε¬ 
λαίου που απαριθμείται στην παράγραφο 9.1.2, πρέπει 
να παρασχεθούν λεπτομέρειες που να αποδεικνύουν 
ότι η μονάδα καθαρισμού καυσίμου συμμορφώνεται με 


τους εγκεκριμένους όρους λειτουργίας, σύμφωνα με 
την παράγραφο 4.2.2.1.2, 

9.2.1.3 Οι απαιτούμενες παράμετροι βάσει της παρα¬ 
γράφου 4.4.7 θα πρέπει να παρακολουθούνται και να 
καταγράφονται, όταν η μονάδα καθαρισμού καυσίμου 
είναι σε λειτουργία, με σκοπό να αποδεικνύεται η συμ¬ 
μόρφωσή της. 

9.2.2 Πρόγραμμα Β 

Το Σχέδιο Συμμόρφωσης Εκπομπών 30χ πρέπει να 
αναφέρει, όχι όμως να αναπαράγει, το τεχνικό εγχει¬ 
ρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του Προ¬ 
γράμματος Β ,το Βιβλίο Καταγραφής Εκπομπών 30χ ή 
το σύστημα καταγραφής και το Εγχειρίδιο παρακολού¬ 
θησης όπως καθορίζονται στο Πρόγραμμα Β. 

10 Νερό'Εκπλυσης 

10.1 Κριτήρια απόρριψης νερού έκπλυσης 5 

10.1.1 Όταν η μονάδα καθαρισμού καυσίμου λειτουργεί 
σε λιμένες, ή εκβολές ποταμών, πρέπει να είναι συ¬ 
νεχής η παρακολούθηση και η καταγραφή του νερού 
έκπλυσης. Οι τιμές οι οποίες παρακολουθούνται και 
καταγράφονται πρέπει να περιλαμβάνουν το ρΗ, τη ΡΑΗ, 
τη θολότητα και τη θερμοκρασία. Σε άλλες θαλάσ¬ 
σιες περιοχές που λειτουργεί η μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων ο εξοπλισμός συνεχούς παρακολούθησης 
και καταγραφής πρέπει επίσης να είναι σε λειτουργία, 
εκτός από σύντομες περιόδους συντήρησης και καθα¬ 
ρισμού του εξοπλισμού. Το νερό απόρριψης θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τα ακόλουθα όρια. 

10.1.2 Κριτήρια ρΗ 

10.1.2.1 Το ρΗ του νερού έκπλυσης πρέπει να συμμορ¬ 
φώνεται με μια από τις ακόλουθες απαιτήσεις οι οποίες 
θα πρέπει να καταγράφονται στο τεχνικό εγχειρίδιο 
κάθε μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του Προγράμ¬ 
ματος Α ή του Β, κατά περίπτωση: 

.1 η τιμή του ρΗ του νερού έκπλυσης πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 6,5 μετρούμενο στην απόρριψή του στη 
θάλασσα, με εξαίρεση ότι, κατά τη διάρκεια των ελιγμών 
και διέλευσης του πλοίου, επιτρέπεται μέγιστη διαφορά 
2 μονάδων ρΗ μεταξύ του νερού έκπλυσης που εισέρ¬ 
χεται στο πλοίο και της απόρριψής του στη θάλασσα. 

.2 στη θέση παρακολούθησης, το όριο του ρΗ του 
απορριπτόμενου νερού έκπλυσης, είναι η τιμή του ρΗ 4 
μέτρα κάτω από το σημείο απόρριψής του στη θάλασ¬ 
σα, η οποία δε θα πρέπει να είναι μικρότερη από 6.5, 
όταν το πλοίο είναι ακίνητο, και η οποία θα πρέπει να 
καταγράφεται ως το όριο του ρΗ του απορριπτόμενου 
νερού έκπλυσης στη θάλασσα στο τεχνικό εγχειρίδιο 
κάθε μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του Προγράμ¬ 
ματος Α ή του Β. Το όριο του ρΗ του απορριπτόμενου 
νερού έκπλυσης μπορεί να προσδιοριστεί είτε μέσω 
της άμεσης μέτρησης, ή με τη χρήση μεθοδολογίας 
υπολογισμού (υπολογιστική ρευστοδυναμική ή άλλοι 
εξίσου επιστημονικώς καθιερωμένοι εμπειρικοί τύποι) 
που υπόκεινται στην έγκριση της Αρχής και σύμφωνα 
με τις παρακάτω προϋποθέσεις που καταγράφονται 
στο τεχνικό εγχειρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού καυ¬ 
σαερίων του Προγράμματος Α ή του Β. 

.1 όλες οι μονάδες καθαρισμού καυσαερίων που συνδέ¬ 
ονται στις ίδιες εξόδους λειτουργούν στα πλήρη φορτία 

5 Τα κριτήρια απόρριψης νερού έκπλυσης πρέπει να αναθεωρη¬ 
θούν στο μέλλον καθώς περισσότερες πληροφορίες σχετικές με 
την απόρριψη και τις παρενέργειες της γίνουν διαθέσιμες, λαμ- 
βάνοντας υπόψη τυχόν συμβουλές που δοθούν από το ΘΕ8ΜΡ. 
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τους (ή στο υψηλότερο δυνατό φορτίο) με πετρέλαιο 
μεγίστης περιεκτικότητας σε θείο για το οποίο οι μο¬ 
νάδες πρόκειται να πιστοποιηθούν (Πρόγραμμα Α) ή να 
χρησιμοποιηθούν (Πρόγραμμα Β). 

.2 εάν χρησιμοποιείται ένα καύσιμο δοκιμής με χαμη¬ 
λότερη περιεκτικότητα σε θείο, ή/και φορτίο δοκιμής 
χαμηλότερο από το μέγιστο, για την επαρκή απόδειξη 
της συμπεριφοράς της στήλης του νερού έκπλυσης, 
πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αναλογία ανάμιξης της στή¬ 
λης του νερού έκπλυσης, η οποία πρέπει να καθοριστεί 
με βάση τη καμπύλη τιτλοδότησης του θαλασσινού νε¬ 
ρού. Η αναλογία ανάμιξης θα χρησιμοποιηθεί, για να 
καταδείξει τη συμπεριφορά της στήλης του νερού έκ¬ 
πλυσης και ότι επιτυγχάνεται το όριο του ρΗ του απορ- 
ριπτόμενου νερού έκπλυσης, εάν η μονάδα καθαρισμού 
καυσίμου λειτουργεί στην υψηλότερη περιεκτικότητα 
σε θείο των καυσίμων και στο φορτίο για το οποίο η 
μονάδα πιστοποιείται (Πρόγραμμα Α) ή χρησιμοποιείται 
(Πρόγραμμα Β). 

.3 όπου ο ρυθμός ροής του νερού έκπλυσης μεταβάλ¬ 
λεται ανάλογα με την παροχή του αερίου της μονάδας 
καθαρισμού καυσαερίων, οι επιπτώσεις του γεγονότος 
αυτού θα πρέπει επίσης να αξιολογηθούν, για να δια¬ 
σφαλιστεί ότι το όριο του ρΗ του απορριπτόμενου νε¬ 
ρού έκπλυσης επιτυγχάνεται υπό οποιοδήποτε φορτίο. 

.4 το θαλασσινό νερό αναφοράς θα έχει τιμή αλκα- 
λικότητας 2,200 μπιοΙ /Ιίί και ρΗ 8,2 6 . Σε περίπτωση που 
οι συνθήκες της δοκιμής διαφέρουν από την θαλασσινό 
νερό αναφοράς, θα πρέπει να εφαρμόζεται μια τροπο¬ 
ποιημένη καμπύλη τιτλοδότησης, όπως συμφωνήθηκε 
από την Αρχή, και 

.5 εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μια μεθοδολογία 
υπολογισμού, δεδομένα που να επιτρέπουν την επαλή¬ 
θευση της όπως τουλάχιστον οι επιστημονικοί τύποι, 
οι προδιαγραφές του σημείου απόρριψης, οι ρυθμοί 
ροής απόρριψης του νερού έκπλυσης, οι σχεδιασμένες 
τιμές ρΗ τόσο στην απόρριψη όσο και στη θέση 4 ιτί, 
τα δεδομένα τιτλοδότησης και αραίωσης πρέπει να 
υποβληθούν στην Αρχή. 

10.1.3 ΡΑΗε (Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρα- 
κες) 

10.1.3.1 Οι ΡΑΗ του νερού έκπλυσης θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις. Το κα¬ 
τάλληλο όριο πρέπει να προσδιορίζεται στο τεχνικό 
εγχειρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του 
Προγράμματος Α ή του Β, κατά περίπτωση: 

10.1.3.2 Η μέγιστη συνεχής συγκέντρωση ΡΑΗ στο νερό 
έκπλυσης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50 μο/Ι 
ΡΑΗρίΐθ (ισοδύναμο φαινανθρενίου) πάνω από τη συ¬ 
γκέντρωση ΡΑΗ του νερού εισόδου. Για τους σκοπούς 
αυτού του κριτηρίου, η συγκέντρωση ΡΑΗ στο νερό 
έκπλυσης θα πρέπει να μετράται κατάντη του εξοπλι¬ 
σμού επεξεργασίας νερού, αλλά και ανάντη οποιοσ¬ 
δήποτε αραίωσης νερού έκπλυσης ή άλλης μονάδας 
χορήγησης αντιδραστηρίου, αν χρησιμοποιείται, πριν 
από την απόρριψη. 

10.1.3.3 Το όριο των 50 μ<3/1_ που περιγράφεται παρα¬ 
πάνω είναι κανονικοποιημένο για μια ταχύτητα ροής 

6 Αυτές οι τιμές μπορούν να αναθεωρηθούν εντός δύο ετών για 
νέες εγκαταστάσεις κατόπιν υιοθέτησης αυτών των τροποποιη¬ 
μένων οδηγιών με βάση περαιτέρω πληροφορίες για τη φυσική 
κατάσταση των νερών που προκύπτει από τη χρήση συστημάτων 
καθαρισμού καυσαερίων πλοίων. 


του νερού έκπλυσης μέσα από τη μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων 45 1/Μ\Λ/ίι, όπου το Μ\Λ/ αναφέρεται στην 
ΜΟΒ ή στο 80% της ονομαστικής ισχύος της μονάδας 
καύσης πετρελαίου. Το όριο αυτό θα πρέπει να προ¬ 
σαρμόζεται προς τα πάνω για χαμηλότερους ρυθμούς 
ροής του νερού έκπλυσης ανά Μ\Λ/Τι, και αντιστρόφως, 
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. 


Ρυθμός ροής 
(1/Μ\Λ/ίι) 

Όριο συγκέντρωσης 
στο νερό απόρριψης 
(μ 9 / 1 _ ΡΑΗρίΐΘ ισοδύνα¬ 
μο φαινανθρενίου) 

Τ εχνολογία 
Μέτρησης 

0-1 

2250 

Υπεριώδες Φως 

2,5 

900 

» 

5 

450 

Φθορισμός 7 

11,25 

200 

» 

22,5 

100 

» 

45 

50 

» 

90 

25 

» 


10.1.3.4 Για μια περίοδο 15 λεπτών σε κάθε περίοδο 12 
ωρών, το όριο συνεχούς συγκέντρωσης ΡΑΗ μπορεί να 
υπερβαίνει το όριο που περιγράφεται παραπάνω μέχρι 
και 100%. Αυτό θα επέτρεπε μια ανώμαλη εκκίνηση της 
μονάδας καθαρισμού καυσίμου. 

10.1.4 Θολότητα / Αιωρούμενα σωματίδια 

10.1.4.1 Η θολότητα του νερού πλύσης πρέπει να συμ¬ 
μορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις. Το όριο θα 
πρέπει να αναγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο κάθε 
μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του Προγράμματος 
Α ή του Β, κατά περίπτωση. 

10.1.4.2 Το σύστημα επεξεργασίας νερού έκπλυσης 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο για την ελαχιστοποίηση 
των αιωρούμενων σωματιδίων, συμπεριλαμβανομένων 
των βαρέων μετάλλων και της στάχτης. 

10.1.4.3 Η μέγιστη συνεχής θολότητα στο νερό πλύσης 
δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25 ΡΝυ (ίοππαζίη 
πορΝοπίθΙιϊο υηίίδ) ή 25 ΝΤϋ (ηορΝοπιοΙπο ίυΐ'όίάίίγ υηίΐε) 
ή ισοδύναμες μονάδες, πάνω από τη θολότητα του νε¬ 
ρού εισόδου. Ωστόσο, σε περιόδους υψηλής θολότητας 
του νερού εισόδου, η ακρίβεια της συσκευής μέτρησης 
και το χρονικό διάστημα μεταξύ της μέτρησης στην 
είσοδο και την έξοδο μέτρησης είναι τέτοια, ώστε η 
χρήση ενός ορίου διαφοράς είναι αναξιόπιστη. Ως εκ 
τούτου, όλες οι ενδείξεις διαφοράς θολότητας θα πρέ¬ 
πει να είναι ένας κυλιόμενος μέσος όρος για μια περίοδο 
15 λεπτών με μέγιστο τα 25 ΡΝυ. Γ ια τους σκοπούς του 
παρόντος κριτηρίου, η θολότητα του νερού έκπλυσης 
πρέπει να μετράται κατάντη του εξοπλισμού επεξερ¬ 
γασίας νερού, αλλά ανάντη της αραίωσης του νερού 
πλύσης (ή άλλης χορήγησης αντιδραστηρίου) πριν από 
την απόρριψη. 

10.1.4.4 Για μια περίοδο 15 λεπτών σε κάθε περίοδο 
12 ωρών, το συνεχές όριο απόρριψης θολομένου νερού 
πλύσης μπορεί να ξεπεραστεί κατά 20%. 

10.1.5 Νιτρικά άλατα 

10.1.5.1 Το σύστημα επεξεργασίας νερού πλύσης πρέπει 
να εμποδίζει την απόρριψη των νιτρικών αλάτων, πέραν 

7 Για οποιοδήποτε ρυθμό ροής >2.5 ΐ/Μ\Λ/Γι θα χρησιμοποιείται 
τεχνολογία φθορισμού 
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όσων σχετίζονται με την απομάκρυνση 12% των οξειδί¬ 
ων του αζώτου από τα καυσαέρια, ή κανονικοποιημένων 
60 πιρ/Ιίί για απόρριψη νερού έκπλυσης με ρυθμό 45 
τόνων/Μ\Λ/ίι, όποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη. 

10.1.5.2 Σε κάθε επιθεώρηση ανανέωσης, τα δεδομένα 
για την απόρριψη νιτρικών αλάτων πρέπει να είναι δια¬ 
θέσιμα και να αφορούν σε δείγμα προερχόμενο από την 
απόρριψη του νερού έκπλυσης στη θάλασσα από κάθε 
μονάδα καθαρισμού καυσίμου τρεις μήνες πριν από την 
επιθεώρηση. Ωστόσο, η Αρχή μπορεί να απαιτήσει την 
ανάλυση ενός επιπλέον δείγματος κατά την κρίση της. 
Τα δεδομένα απόρριψης νιτρικών και το πιστοποιητικό 
ανάλυσης πρέπει να διατηρούνται επί του πλοίου, ως 
μέρος του Βιβλίου Καταγραφής εκπομπών δΟχ και να 
είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση, όπως απαιτηθεί από 
τον έλεγχο του κράτους του λιμένα ή άλλων μερών. 
Απαιτήσεις όσον αφορά τη δειγματοληψία, την απο¬ 
θήκευση, το χειρισμό και την ανάλυση θα πρέπει να 
αναφέρονται λεπτομερώς στο τεχνικό εγχειρίδιο κάθε 
μονάδας καθαρισμού καυσαερίων του Προγράμματος 
Α ή του Β. ΕΤΜ-Α ή ΕΤΜ-Β, κατά περίπτωση. Για να 
εξασφαλιστεί η συγκρίσιμη αξιολόγηση του ρυθμού 
απόρριψης νιτρικών, θα πρέπει οι διαδικασίες δειγμα¬ 
τοληψίας να λαμβάνουν υπόψη την παράγραφο 10.1.5.1, 
η οποία καθορίζει την ανάγκη για κανονικοποίηση της 
ροής του νερού έκπλυσης. Η μέθοδος δοκιμής για την 
ανάλυση των νιτρικών αλάτων πρέπει να είναι σύμφω¬ 
να με το πρότυπο ανάλυσης θαλασσινού νερού, όπως 
περιγράφεται στο ΘΓαεείιοίΐ θΐ αΙ. 

10.1.5.3 Όλα τα συστήματα πρέπει να ελέγχονται για 
νιτρικά άλατα στο απορριπτόμενο νερό. Εάν συνήθεις 
ποσότητες νιτρικών αλάτων είναι πάνω από το 80% 
του ανώτατου ορίου, θα πρέπει να καταγράφεται στο 
τεχνικό εγχειρίδιο κάθε μονάδας καθαρισμού καυσα¬ 
ερίων του Προγράμματος Α ή του Β. ΕΤΜ-Α ή ΕΤΜ-Β, 
κατά περίπτωση. 

10.1.6 Πρόσθετα νερού έκπλυσης και άλλες ουσίες 

Η αξιολόγηση του νερού έκπλυσης απαιτείται για 
εκείνες τις τεχνολογίες καθαρισμού καυσαερίων που 
κάνουν χρήση χημικών ουσιών, προσθέτων ή παράγουν 
επί τόπου σχετικές χημικές ουσίες. Η αξιολόγηση θα 
μπορούσε να λάβει υπόψη τις σχετικές οδηγίες, όπως 
τη Διαδικασία για την έγκριση των συστημάτων διαχεί¬ 
ρισης νερού έρματος που κάνουν χρήση των ενεργών 
ουσιών (09) (Απόφαση ΜΕΡ0.126 (53)), και, εάν κρίνεται 

αναγκαίο, πρόσθετα κριτήρια για την απόρριψη του 
νερού πλύσης πρέπει να καθιερωθούν. 

10.2 Παρακολούθηση του νερού έκπλυσης 

10.2.1 Το ρΗ, η περιεκτικότητα σε πετρέλαιο (όπως 
μετράται με επίπεδα ΡΑΗ), και η θολότητα θα πρέπει 
να παρακολουθούνται συνεχώς και να καταγράφονται 
όπως συνιστάται στην παράγραφο 7 των εν λόγω οδη¬ 


γιών. Ο εξοπλισμός παρακολούθησης θα πρέπει επίσης 
να πληροί τα κριτήρια λειτουργίας που περιγράφονται 
παρακάτω: 

ρΗ 

10.2.2 Το ηλεκτρόδιο του ρΗ και το πεχάμετρο πρέπει 
να έχουν ακρίβεια 0,1 μονάδων ρΗ και αντιστάθμιση 
θερμοκρασίας. Το ηλεκτρόδιο πρέπει να συμμορφώνεται 
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο πρότυπο Β5 2586 
ή με απαιτήσεις άλλου ισοδύναμου ή καλύτερης από¬ 
δοσης προτύπου και ο μετρητής θα πρέπει να πληροί 
ή να υπερβαίνει το πρότυπο Β3 ΕΝ 130 60746-2:2003. 

ΡΑΗ 

10.2.3 Ο εξοπλισμός παρακολούθησης ΡΑΗ θα πρέπει 
να είναι σε θέση να παρακολουθεί ΡΑΗ σε νερό σε ένα 
εύρος τουλάχιστον διπλάσιο του ορίου συγκέντρωσης 
του απορριπτόμενου νερού, όπως τίθενται στον παρα¬ 
πάνω πίνακα. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να αποδειχθεί 
ότι λειτουργεί σωστά και δεν αποκλίνει περισσότερο 
από 5% σε νερό πλύσης με θολότητα εντός του εύρους 
εργασίας της εφαρμογής. 

10.2.4 Για τις εφαρμογές που πραγματοποιούν απορ¬ 
ρίψεις σε χαμηλότερους ρυθμούς ροής και υψηλότερες 
συγκεντρώσεις ΡΑΗ, η τεχνολογία του υπεριώδους φω¬ 
τός ή ισοδύναμη, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί χάρη 
στην αξιόπιστη κλίμακα λειτουργίας της. 

Θολότητα 

10.2.5 Ο εξοπλισμός παρακολούθησης της θολότητας 
πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
πρότυπο 130 7027:1999 ή Ψ3ΕΡΑ 180.1. 

10.3 Καταγραφή δεδομένων παρακολούθησης νερού 
έκπλυσης 

Το σύστημα καταγραφής των δεδομένων θα πρέπει 
να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των τμημάτων 7 
και 8 και θα πρέπει να καταγράφει συνεχώς το ρΗ, τους 
ΡΑΗ και τη Θολότητα, όπως ορίζεται στα κριτήρια του 
νερού πλύσης. 

10.4 Κατάλοιπα νερού έκπλυσης 

10.4.1 Τα κατάλοιπα που παράγονται από τη μονάδα 
καθαρισμού καυσίμου πρέπει να παραδοθούν στην ξηρά 
σε επαρκείς εγκαταστάσεις υποδοχής. Τα κατάλοιπα 
αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται στη θάλασσα ή να 
αποτεφρώνονται επί του πλοίου. 

10.4.2 Κάθε πλοίο εφοδιασμένο με μονάδα καθαρισμού 
καυσίμου θα πρέπει να καταγράφει την αποθήκευση και 
τη διάθεση των κατάλοιπων του νερού έκπλυσης σε ένα 
ημερολόγιο, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας, 
της ώρας και της θέσης της εν λόγω αποθήκευσης και 
διάθεσης. Το ημερολόγιο καθαρισμού καυσίμου μπο¬ 
ρεί να αποτελεί μέρος ενός υπάρχοντος ημερολογίου 
ή ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής, όπως έχει 
εγκριθεί από τη Αρχή. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 

ΜΟΡΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 50χ 

ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 50χ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου του 1997, όπως τροποποιήθηκε με 
την απόφαση ΜΕΡ0176 (58) το 2008, για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 
1978 με τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του, υπό την αιγίδα της κυβέρνησης του/της: 


(πλήρης ονομασία της χώρας) 


από 


(πλήρης ονομασία του αρμόδιου προσώπου ή οργανισμού 
εγκεκριμένου σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης) 

Με το παρόν πιστοποιείται ότι η μονάδα καθαρισμού των καυσαερίων (Ε<3(1) που 
αναφέρεται παρακάτω έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προδιαγραφών 
που περιέχονται στο πλαίσιο του Προγράμματος Α στις Κατευθυντήριες οδηγίες για τα 
συστήματα καθαρισμού των καυσαερίων του 2015 που εγκρίθηκε με το ψήφισμα 
ΜΕΡ0.259 (68). 


Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει μόνο για τη μονάδα Ε6Έ που αναφέρεται κατωτέρω: 


Κατασκευαστής 

μονάδας 

Μοντέλο/ 

τύπος 

Σειριακός 

αριθμός 

Αριθμός έγκρισης μονάδας καυσαερίου και 
τεχνικού εγχειριδίου 






Ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού, μαζί με το τεχνικό εγχειρίδιο της μονάδας 
καθαρισμού , πρέπει να βρίσκεται επί του πλοίου ανά πάσα στιγμή. 
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Το παρόν πιστοποιητικό ισχύει για τη διάρκεια ζωής της μονάδας καθαρισμού καυσίμου, 
υπόκειται σε επιθεωρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4.2 των κατευθυντήριων οδηγιών 
και τον κανονισμό 5 του παραρτήματος VI της ΜΑΚΡΟΙ, εγκαθίσταται σε πλοία υπό την 
αιγίδα αυτής κυβέρνησης. 

Εκδόθηκε στον/στην 


(τόπος έκδοσης πιστοποιητικού) 


(ημερομηνία έκδοσης) 


(υπογραφή εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου 
για την έκδοση του πιστοποιητικού) 


(Σφραγίδα της Αρχής, κατά περίπτωση) 


ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ 302/002 

1. Η μέθοδος αναλογίας 302/002 επιτρέπει την άμεση 
παρακολούθηση των εκπομπών καυσαερίων, για την 
επαλήθευση της συμμόρφωσης με τα όρια εκπομπών 
που ορίζονται στον πίνακα 1 στην παράγραφο 1.3 αυτών 
των οδηγιών. Στην περίπτωση των μονάδων καθαρισμού 
καυσαερίων που απορροφούν 002 κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας καθαρισμού των καυσαερίων, είναι απα¬ 
ραίτητο να μετράται το 002 πριν από τη διαδικασία 
καθαρισμού και να χρησιμοποιείται η συγκέντρωσή του 
πριν από τον καθαρισμό με τη συγκέντρωση 302 μετά 
τον καθαρισμό. Για τα συμβατικά συστήματα καθαρι¬ 
σμού χαμηλής αλκαλικότητας δεν απορροφάται σχεδόν 
καθόλου 002 κατά τη διάρκεια καθαρισμού των καυ¬ 
σαερίων και, συνεπώς, η παρακολούθηση και των δύο 
αερίων μπορεί να γίνει μετά τη διαδικασία καθαρισμού. 

2. Η αντιστοιχία μεταξύ της αναλογίας 302/002 μπο¬ 
ρεί να προσδιοριστεί με απλό έλεγχο των αντίστοιχων 
περιεχομένων του άνθρακα ανά μονάδα μάζας του απο¬ 
στάγματος και του υπολειμματικού καυσίμου. Για αυτήν 
την ομάδα υδρογονανθρακικών καυσίμων η περιεκτικό¬ 
τητα σε άνθρακα ως ποσοστό της μάζας παραμένει σε 
παρόμοια επίπεδα, ενώ η περιεκτικότητα σε υδρογόνο 
διαφέρει.Έτσι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, 
για μια δεδομένη κατανάλωση άνθρακα κατά την καύση 
, θα υπάρξει κατανάλωση του θείου σε αναλογία προς 
την περιεκτικότητα του καυσίμου σε θείο, ή με άλλα 
λόγια μια σταθερή αναλογία μεταξύ άνθρακα και θείου, 
προσαρμοσμένη με το μοριακό βάρος του οξυγόνου 
από την καύση. 

3. Η πρώτη ανάπτυξη του λόγου 302/002 χρησιμοποι¬ 
ήθηκε για να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις εκπο¬ 
μπές καυσίμων με περιεκτικότητα σε θείο 1,5%. Το όριο 
των 65 (ρρπι4 8 /%) 302/002 για καύσιμα με 1,5% περιε¬ 

8 ρρηπ σημαίνει «μέρη ανά εκατομμύριο». Θεωρείται ότι τα ρρηπ 
μετρούνται από αναλυτές αερίων σε μοριακή βάση υποθέτοντας 
ιδανική συμπεριφορά αερίου. Οι τεχνικά σωστές μονάδες είναι 
πραγματικά μικρο-μόρια ουσιών ανά ιτιοΙθ του συνολικού ποσού 
(μπιοΙ.ηηοΙ), αλλά ρρηπ χρησιμοποιείται προκειμένου συνάδει με μο¬ 
νάδες του Τεχνικού Κώδικα ΝΟχ. 


κτικότητα σε θείο μπορεί να αποδειχθεί υπολογίζοντας 
πρώτα την αναλογία της μάζας θείου προς άνθρακα που 
εμπεριέχονται στο καύσιμο, η οποία συνοψίζεται στον 
πίνακα 1 του παρόντος προσαρτήματος για καύσιμα 
διαφορετικής περιεκτικότητας σε θείο συμπεριλαμβα¬ 
νομένων αποστάγματων και υπολειμμάτων πετρελαίου 
περιεκτικότητας 1,5% σε θείο. Αυτές οι αναλογίες χρη¬ 
σιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των συγκεντρώσεων 
302 και 002 στα καυσαέρια, όπως συνοψίζονται στον 
πίνακα 2 του παρόντος παραρτήματος. Τα μοριακά 
βάρη (ΜλΛ/) ελήφθησαν υπόψη για τη μετατροπή των 
κλασμάτων μάζας σε κλάσματα γραμμομορίων. Γ ια τα 
καύσιμα περιεκτικότητας 1,5% σε θείο στον πίνακα 2, η 
ποσότητα του 002 καθορίστηκε πρώτα σε 8% και στη 
συνέχεια άλλαξε σε 0.5%, για να δείξει ότι δεν υπάρχει 
καμία επίδραση λόγω των αλλαγών στην περίσσεια 
αέρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η απόλυτη συγκέντρω¬ 
ση 302 μεταβλήθηκε, αλλά η αναλογία 302 / 002 δεν 
επηρεάστηκε. Αυτό δείχνει ότι η αναλογία 302 / 002 
είναι ανεξάρτητη από τις αναλογίες καυσίμου-αέρα. Ως 
εκ τούτου, ο λόγος 302 /002 μπορεί να χρησιμοποιη¬ 
θεί σθεναρά σε οποιοδήποτε σημείο της λειτουργίας, 
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας όπου δεν πα- 
ράγεται καμία δύναμη πέδησης. 

3.1 Σημειώνεται ότι ο λόγος 302/002 ποικίλλει ελα¬ 
φρώς από απόσταγμα σε υπολειμματικά καύσιμα. Αυτό 
συμβαίνει εξαιτίας των πολύ διαφορετικών ατομικών 
αναλογιών υδρογόνου προς άνθρακα (Η: Ο) των δύο 
καυσίμων. Το Σχήμα 1 απεικονίζει το μέγεθος της ευαι¬ 
σθησίας των αναλογιών 302/002 σε Η: Ο σε ένα ευρύ 
φάσμα από Η: Ο και τις συγκεντρώσεις των καυσίμων 
σε θείο. Από το Σχήμα 1, μπορεί να συναχθεί το συμπέ¬ 
ρασμα ότι, για επίπεδα θείου στο καύσιμο μικρότερα 
από 3,0%, η διαφορά στην αναλογία 3/0 για απόσταγμα 
και υπολειμματικά καύσιμο είναι μικρότερη από 5,0%. 

3.2 Στην περίπτωση της χρήσης μη πετρελαιούχων 
καυσίμων, η κατάλληλη αναλογία 302 / 002 που ισχύει 
για τις τιμές που ορίζονται στους κανονισμούς 14.1 ή / 
και 14.4 του παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΕ θα υπόκειται 
σε έγκριση από την Αρχή. 
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Πίνακας 1. Ιδιότητες αποστάγματος καυσίμου και υπολειμματικού καυσίμου πλοίων* 



Άνθρακας 

Υδρογόνο 

Θείο 

Άλλο 

0 

Η 

5 

Αναλογία 

Καυσίμου 

5/0 

Αναλογία 

Καυσαερίων 

502/002 

Τύπος 

Καυσίμου 

%(γπ/γπ) 

%( γπ/γπ) 

%( γπ/γπ) 

%(γπ/γπ) 

ΙΤΙθΙ/Κ§ 

ΓΠθΙ/Κ§ 

ΙΤΙθΙ/Κ§ 

γποΙ/γποΙ 

ρρΓΓΐ/%(ν/ν) 

Απόστανμα 

86.20 

13.60 

0.17 

0.03 

71.8333 

136 

0.0531 

0.00074 

7.39559 

Υπολειματικό 

86.10 

10.90 

2.70 

0.30 

71.7500 

109 

0.8438 

0.01176 

117.5958 

Απόστανμα 

85.05 

13.42 

1.50 

0.03 

70.8750 

134.2 

0.4688 

0.006614 

66137 

Υπολειματικό 

87.17 

11.03 

1.50 

0.30 

72.6417 

110.3 

0.4688 

0.006453 

64.5291 


*Βασισμένο στις ιδιότητες των οδηγιών του ΙΜΟ για την παρακολούθηση των Οξειδίων του Αζώτου, 
Ψήφισμα ΜΕΡΟ103 (49 


Πίνακας 2. Υπολογισμοί εκπομπών για καύσιμο περιεκτικότητας 1.5% θείο 



002 

502 

Εχό 502/002 

Εχίι 5/0 


% 

ρρπι4 

ρρπι4/% 

γπ/γπ 

Απόσταγμα 0.17% 5 

8 

59.1 

7,4 

0.00197 

Υπολειματικό 2.70% 5 

8 

939.7 

117.5 

0.03136 






Απόσταγμαΐ.5 % 5 

8 

528.5 

66.1 

0.01764 

Υπολειματικό1.5 % 5 

8 

515.7 

64.5 

0.01721 






Απόσταγμα 1.5 % 5 

0.5 

33.0 

66.1 

0.01764 

Υπολειματικόΐ.5 % 5 

0.5 

32.2 

64.5 

0.01721 



% γπ/γπ βυΙρΗυτ ίη ίυβΙ 


4 Η αντιστοιχία μεταξύ 65 (ρριτι /%) 802 / 002 και 6,0 ρ / Κ\Λ/ίι αποδεικνύεται με το γεγονός ότι οι αναλογίες 
μαζών 8/0 είναι παρόμοιες. Αυτό απαιτεί την επιπλέον παραδοχή τιμής 200 ς)/Ι<\Λ/ή της κατανάλωσης καυσίμου 
σε καθορισμένη πέδη (Β8Ρ0). Η τιμή αυτή αποτελεί κατάλληλο μέσο όρο για τις ναυτικές μηχανές ντήζελ. Ο 
υπολογισμός έχει ως εξής: 
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5/0 καυσίμου = 802 (σε καθορισμένη πέδη) X (ΜΒ 8 / ΜΒ 
802) / Β8Ρ0 (% άνθρακα στο καύσιμο /100) 

302 (σε καθορισμένη πέδη) = 6.0 ρ^νν-όι- 
Μοριακό Βάρος 8 = 32.065 ρ/πηοΙ 
Μοριακό Βάρος 302 = 64.064 ρ/ητοΙ 
Β5ΡΟ = 200 9/Κνν-ήΓ 

% άνθρακας σε καύσιμο περιεκτικότητας θείου 1.5% 
(από τον πίνακα 1) = 85.05% (απόσταγμα ) ή 
87.17% (υπολειμματικό) 

3/0 υπόλειμμα καυσίμου = 6.0 X ( 32.065 / 64.064 ) / 200 
(87.17 % /100) = 0.01723 

3/0 απόσταγμα καυσίμου = 6.0 X ( 32.065 / 64.064 ) / 200 
(85.05 % / 100) = 0.01765 

Σημείωση 1: Οι αναλογίες μαζών 8/0 που υπολογί¬ 
στηκαν παραπάνω, βασισμένες σε 6.0 ρ/ΜΛ/Ιτ και 200 
ρ/Ι<ννίι Β8ΡΟ , είναι και οι δύο εντός του 0.10% των 
αναλογίων μαζών 3/0 στον πίνακα εκπομπών (Πίνακας 
2). Επομένως, τα 65 (ρριτι4/%) 302/002 αντιστοιχούν 
ικανοποιητικά σε 6.0 ρ/ίά/νά. 

Σημείωση 2: ΡΙ τιμή των 6.0 ρ/ΙάΛ/ίι, εξού και η τιμή της 
κατανάλωσης καυσίμου σε καθορισμένη πέδη 200ρ/ 
κννο προέρχεται από το παράρτημα VI της Δ.Σ ΜΑΒΡΟί 
όπως υιοθετήθηκε από τη Συνδιάσκεψη ΜΑΒΡΟΕ1997. 

5 Επομένως οι εξισώσεις που εφαρμόζονται είναι οι 
ακόλουθες: 

Για πλήρη καύση = 302 (ρρπι )/Οθ 2 (%*) < 65 
Για ατελή καύση = 302 (ρρπι )/[ 002 (%*) + 
(00(ρρπι*/10000) + (ΤΗΟ(ρρπι*)/10000 ] < 65 
*Σημείωση: Οι συγκεντρώσεις των αερίων πρέπει να 
συλλέγονται ή να μετατρέπονται στο ίδιο περιεχόμενο 
υπολειπόμενου νερού ( π.χ εντελώς υγρό, εντελώς ξηρό). 

6 Τα ακόλουθα αποτελούν τη βάση για τη χρήση του 
λόγου (ρρπι /%) 302 /Οθ 2 ως το όριο για τον καθορι¬ 
σμό της συμμόρφωσης με τον κανονισμό 14.1 ή 14.4 του 
παραρτήματος VI της ΜΑΒΡΟΕ: 

.1 Το όριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό της συμμόρφωσης μονάδων καύσεως πε¬ 
τρελαίου που δεν παράγουν μηχανική ισχύ. 

.2 Το όριο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον 
καθορισμό της συμμόρφωσης σε κάθε τιμή της ισχύ¬ 
ος εξόδου συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας των 
μηχανών στο ρελαντί. 

.3 Το όριο αυτό απαιτεί τη μέτρηση μόνο δύο συγκε¬ 
ντρώσεων αερίου σε μια θέση δειγματοληψίας. 

.4 Δε χρειάζεται να μετρώνται παράμετροι της μηχα¬ 
νής όπως η ταχύτητα της μηχανής , η ροπή της μηχανής, 
η ροή των καυσαερίων της μηχανής, η παροχή καυσίμου 
της μηχανής. 

.5 Εφόσον και οι δύο συγκεντρώσεις των αερίων με¬ 
τριόνται στο ίδιο περιεχόμενο υπολειπόμενου νερού 
στο δείγμα ( π.χ εντελώς υγρό, εντελώς ξηρό), κατά τον 
υπολογισμό δεν απαιτούνται συντελεστές μετατροπής 
από ξηρό σε υγρό. 

.6 Το όριο αυτό αποσυνδέει πλήρως τη θερμική από¬ 
δοση της μονάδας καύσεως πετρελαίου από τη μονάδα 
καθαρισμού καυσαερίων. 

.7 Οι ιδιότητες του καυσίμου δεν είναι απαραίτητο 
να είναι γνωστές. 

.8 Επειδή διενεργούνται μόνο δύο μετρήσεις συγκε¬ 
ντρώσεων αερίου σε μια θέση δειγματοληψίας, οι επι¬ 


δράσεις της μεταβατικής λειτουργίας των μηχανών ή 
των μονάδων καθαρισμού των καυσαερίων μπορούν 
να ελαχιστοποιηθούν με την εναρμόνιση σημάτων από 
αυτούς τους δύο αναλυτές. (Σημειώνεται ότι τα πλέον 
κατάλληλα σημεία για την εναρμόνιση είναι τα σημεία 
όπου ο κάθε αναλυτής ανταποκρίνεται σε βηματική αλ¬ 
λαγή της τιμής των εκπομπών σε δοκιμή δείγματος από 
50% της τιμής μόνιμης κατάστασης) 

.9 Το όριο αυτό είναι ανεξάρτητο από το ποσό της 
διάλυσης των καυσαερίων. Η διάλυση μπορεί να συμβεί 
λόγω της εξάτμισης του νερού στη μονάδα καθαρισμού 
καυσαερίων και ως μέρος ενός συστήματος δειγματο¬ 
ληψίας των καυσαερίων. 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΝΕΡΟΥ ΕΚΠΛΥΣΗΣ 

1 Τα κριτήρια απόρριψης του νερού έκπλυσης έχουν 
σκοπό να λειτουργήσουν ως αρχικός οδηγός για την 
υλοποίηση σχεδιασμού μονάδων καθαρισμού καυσα¬ 
ερίων. 

2. Οι Αρχές θα πρέπει να παρέχουν υποστήριξη για τη 
συλλογή των σχετικών δεδομένων. Γ ια το σκοπό αυτό, 
ζητείται από τους πλοιοκτήτες σε συνεργασία με τον 
κατασκευαστή της μονάδας καθαρισμού καυσαερίων, 
να συλλέγουν και να αναλύουν δείγματα από: 

• το νερό εισόδου, 

• το νερό μετά τη μονάδα καθαρισμού (αλλά πριν από 
κάθε σύστημα επεξεργασίας), και 

• το νερό απόρριψης. 

3. Η δειγματοληψία μπορεί να διενεργηθεί κατά τη 
διάρκεια των δοκιμών έγκρισης ή μετά την προμήθεια 
της μονάδας και για διαστήματα περίπου δώδεκα μη¬ 
νών για δύο χρόνια περίοδο λειτουργίας (τουλάχιστον 
τρία δείγματα). Οδηγίες για τη δειγματοληψία και την 
ανάλυση μπορούν να ληφθούν από εργαστήρια που χρη¬ 
σιμοποιούν διαδικασίες δοκιμών σύμφωνα με πρότυπα 
130 ή ΕΡΑ για τις ακόλουθες παραμέτρους: 

• ρΗ 

• ΡΑΗ και Πετρέλαιο (Λεπτομερής Αέρια Χρωματο¬ 
γραφία -Φασματοφωτομετρία Μάζας) 

• Νιτρικά 

• Νιτρώδη 

• Κάδμιο 

• Χαλκό 

• Νικέλιο 

• Μόλυβδο 

• Ψευδάργυρο 

• Αρσενικό 

• Χρώμιο 

• Βανάδιο 

4 Η έκταση των εργαστηριακών δοκιμών μπορεί να 
ποικίλλει ή να επαυξάνει, υπό το φως της αναπτυσσό¬ 
μενης γνώσης. 

5 Όταν υποβάλλονται δεδομένα δειγμάτων στην Αρχή, 
η πληροφορία θα περιλαμβάνει επίσης ρυθμούς ροής 
του νερού έκπλυσης, διάλυση της απόρριψης, εάν εφαρ¬ 
μόζεται, και ισχύ μηχανής θα πρέπει να περιλαμβάνεται 
καθώς και προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου καυσί¬ 
μου από το δελτίο παράδοσης καυσίμου κατ’ ελάχιστο. 

6 Συνίσταται ότι στο πλοίο που έχει παρέξει αυτή την 
πληροφορία προς ικανοποίηση της Αρχής θα πρέπει να 
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παρέχεται εξαίρεση για συμμόρφωση των υπάρχουσών 
εγκαταστάσεων σε πιθανά μελλοντικά αυστηρότερα 
πρότυπα απόρριψης νερού έκπλυσης. Η Αρχή θα προω¬ 
θεί την υποβληθείσα σε αυτό το θέμα πληροφορία στον 
Οργανισμό για τη διάδοσή της μέσω των κατάλληλων 
μηχανισμών. 

Άρθρο δεύτερο 

Αρμόδια Υπηρεσία για την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης είναι ο Κλάδος Επιθεώρησης 
Πλοίων του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 


Αρθρο τρίτο 

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από δημο¬ 
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 10 Νοεμβρίου 2015 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ 
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